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取扱説明書 

お買い上げいたださありびとラございまず。 

A ' -電気製品はま全のためのを意事項を守5ないと、火がや 

^ 人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なを意事項と製品の取り扱 
いかたを示しています。 この取扱説明書をよぐお読みのラえ、 製品をま 
全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見5れるところ 
に必ず保管してください。 
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A 警告まをのために 


ソニー 製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、 
電気製品はすべて、まちびった使いかたをすると、火災や感電 
などによ0人身事故になることびあ0危険です。事故を防ぐた 
めに次のことを必ずお守りくださし、。 



安全のためのま意事項を守る 


4〜8ページのを意事項をよくお読み<ださい。製品全般のま意 
事項び記載されています。 


定期的に点検ずる 


設置時や1年に1度は、電源コードに傷みびないか、コンセント 
と電源プラグの間にほこりびたまっていないか、電源プラグび 
しっかり差し込まれているか、などを点検して < ださし、。 


故障した 5 使わない 


動作びおかしくなった0、キャビネットや電源コードなどび破 
損しているのに気づいた5、すぐにお買い上げ店、またはソ 
ニーの相談窓□に修理をご依頼ください。 


万一、異常が起さた 5 




〇電源を切る。 


©電源プラグをコンセン 
卜か6巧<。 

©お買い上げ店または 
ソニーの 相談窓口に修 
理を依頼ずる。 


警告表示の意味 

取振説明書および製品で 
は、なのよラな表示をして 
います。表示の内容をよく 
理解してか5本文をお読み 
<ださい。 


[7 K 危哟 

この表示の注意事項を守ら 
ないと、火が•感電■破裂 
などにより死亡や大けびな 
どの人身事故び生じます。 


换警自 

この表示の注意事項を守ら 
ないと、火災-感電などに 
より死亡や大けびなど人身 
事故の原因となりまず。 


於注 i ■忌 I 

この表示の注意事項を守日 
ないと、感電がその他の事 
故によりけびをしたり周辺 
の家財に損害を与えたりず 
ることびあります。 


ミち意を促ず記号 

A\ 

乂泌 感電 


行為を禁止ずる記号 

Q ® 

禁止 分■が禁止 

巧姐禁止 めれ手禁止 


行為を指示ずる記号 

〇 を 

つラグをコン 
指示 t ントから巧く 
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A 警告 I 逸 ^ A 

■== - 1 义化 感電 


下記のま意事項を守 5 ないと义災 • 感電により死亡 
や大けが!の原因となります。 


電源コードを傷つけない 

電源コードを傷つけると、火がや感電の原因となります。 

. 設置時に、製品と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。 

. 電源コードを加工した0、傷つけた0しない。 

• 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。 

-熱器具に近づけない。加熱しない。 

. 移動させるとさは、電源プラグを抜く。 

. 電源コードを披くとをは、必ずプラグを持って抜く。 

万一、電源コードび傷んだら、お買い上げ店またはソニーの相談 
窓□に交換をご依頼 < ださい。 



湿気やほこり、油煙、湯気のをい場所や、直射日 
光のあたる場所には置かない 

上記のよラな場所に置くと、火災や感電の原因となることびあり 
ます。特に風呂場などでは絶対に使用しないでください。 



内部に水や異物び入5ないよラにずる 

水や異物び入ると火災や感電の原因となります。本磯の上に花 
瓶など水の入ったちのを置かないで < ださい。 

万一、水や異物び入ったとさは、すぐに本体の電源スイッチを切 
り、電源プラグをコンセントから抜さ、お買い上げ店またはソ 
ニーの相談窓□にご相談ください。 



0 

禁止 


0 

禁止 


キャビネットを開けたり、分解や改造をしない 

乂災や感電、けびの原因となることびあ0まず。 

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーの相談窓□にご 
依頼ください。 



雷び鳴りだした6、アンテナ線や電源プラグに 
軸れない 

本機やアンテナ線、電源プラグなどに軸れると感電の原因となり 
ふ9 0 



本機を日本国外で使わない 

交流1 00 V の電源でお使いください。海外など、異なる電源電圧 
の地域で使用すると、义が-感電の原因となります。 



〇 

指示 
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A 警告 

_ 山 《! が里 


下記のを 意 事項を守 5 ないと义災 • 感電により 死亡 
や大 It の原因とな0まず。 


ガス管にアース線やアンテナ線をつながない 

义がや爆発の原因とな0ます。 



A ぐ下記のを 意 事項を守5ないと けび をしたり周辺の 家財に 損害を 
け届、 I ちえたりずることびありまず。 


めれた手で電源プラグにさわ5ない 

感電の原因となることびあります。 



風通しの悪い巧に置いたり、通風孔をふさいだ 
りしない 


巧をかけたり、毛足の長いじゅラたんや巧団の上または壁や家具 
に密接して置いて、通風?しをふさぐなど、自然放熱の妨げになる 
よラなことはしないでください。過熱して火がや感電の原因と 
なることびあ0ます。 



0 

禁止 


幼児の手の届かない場所に置< 

カセツトやディスクの挿入□などに手をはさまれ、けびの原因と 
なることびあります。おテさまびさわ5姑よラにご注意くださし、 



大音量で長時間つづけて聞かない 

耳を刺激するよラな大さな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に 
悪い影響を与えることびあります。特にへッドホンで聞くとさ 
にご注意ください。 

呼びかけられた6気びつくく 5いの音量で聞さましよラ。 



はじめか5ボリュームを上げずざない 

突然大きな音び出て耳をいためることびあります。ボリューム 
は徐々に上げましよラ。特に、雑音の少ないデジタル機器をへッ 
ドホンで聞くとさにはご注意くださし、。 


0 

禁止 


5 























A な叫 下記のを意事項を守5なし、とけがをしたり周辺の 家財に 損害を 
/へ辻思 I 与えたりすることがあります。 


安定した場所に置< 

ぐ5ついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品び落ちてけ 
びの原因となることびありまず。また、置さ場所、取り付け場所 
の強度も充分に確認してください。 



電源プラグは巧さ差ししやずいコンセントに接 
続ずる 

異常び起きた場をにプラグをコンセントか5抜いて、完全に電源 
び切れるよラに、電源プラグは容易に手の届くコンセントにつな 
いで < ださし、。 

本機の電源スイッチを切っただけでは、完全に電源から切り離さ 
れません。 


〇 

指巧 


コード類は正しく配置ずる 

電源コードや AV ケープルは、足にひっかけると機器の落下や転 
倒などにより、けびの原因となることびあります。充分に注意し 
て接続、配置して < ださい。 



0 

禁止 


長期間使わないとさは、電源プラグを巧く 

長期間使用しないとさはま全のため電源プラグをコンセントか 
ら抜いてください。絶縁祟化、漏電などにより火災の原因となる 
ことびあ0ます。 



お手入れの際、電源プラグを抜く 

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因とな 
ることびあ0ます。 
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電おについての 1 お漏れ•破裂•発熱•発义-誤軟 にょる 大けが ゃ 

まを上のごミ主意 J 失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。 


应 i 危険 1 乾電池の液び漏れたときは 

乾電池の液び漏れたとさは素手で液をさわ5ない。 

液び本体内部に残ることびあるため、ソニーの相談窓□にご相談ください。 

ミ夜び目に入ったとさは、失明の原因になることびあるので目をこす5ず、すぐに水道水など 
のをれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けて < ださい。 

ミ夜び身体や衣服についたときを、やけどやけびの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い 
流し、皮膚に炎症やけびの症状びあるとをには医師に相談してください。 


A 警告 

. ルさい電池は飲み込む恐れびあるので、乳幼児の手の届<ところに置かない。万び一飲み込ん 
だ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、ただちに医師に相談する。 

. 機器の表示に合わせて+と一を正しく入れる。 

• 充電しない。 

. 火の中に入れない。分觸、加熱しない。 

. コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒に携帯•保管しない。ショートさせない。 

-液漏れした電池は使わない。 

. 使いさった電池は取りはずす。長時間使用しないとさを取りはずす。 

. 新しい電池と使用した電池、種類の違ラ電池を混ぜて使わない。 


齡注氧 

. 火のそばや直射曰光のあたるところ-炎天下の車中など、高温の場所で使用-保管-放置し 
ない。 

. 外装のビニールチューブをはびした0、傷つけたりしない。 

. 指定された種類外の電池は使巧しない。 
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録音についてのごま意 

. 大切な録音の場合は、必ず事前にためし録 
りをし、正常に録音されていることを確認 
して < ださし、。 

. システムステレオや S ニディスクなどを使 
用中、万一これらの不具合によ0録音され 
なかった場合の録音内容の捕償については、 
ご容赦ください。 

. あなたび録音したちのは、個人として楽し 
むなどのほかは、着作権ま上、権利者に無断 
で使用でをません。なお、この商品の価格 
には、著作権法上の定めにより、私的録音補 
償金び含まれております。 

(お問い合わせ先：（社)私的録音補償金管 
理協尝 Tel. 03-5353-0336) 

ステレオを聞<とさのエチケット 

ステレオで音楽をお楽しみに 
なるとさは、とな0近所に迷 
惑びかか5ないよラな音量で 
お聞をください。特に、夜はル 
さな音でち周囲によく通るわ 
のです。 

窓をしめたり、へッドホンを 
ご使用になるなどお互いにむ 
を配り、快い生活環境を守り 
永しょつ。 

このマークは音のエチケット 
のシンボルマークです。 


CD 再生時のごま意 

本製品は、コンパク ト ディスクに D) 規格に準 
拠した音楽ディスクの再生を前提として、設 
計されています。最近、いくつかのレコード 
尝社より著作権保護を目的とした技術び搭載 
された音楽ディスクび販売されていますび、 
これ5の中には CD 規格に準拠していなし、わ 
のちあり、本製品で再生-録音でさない場合 
びあ0ます。 

DualDisd こついてのごま意 

DualD 柄とは DVD 規格に準拠した面と、音楽 
専用面とを組み合わせた新しい両面ディスク 
です。なお、この音楽専巧面はコンパク ト ディ 
スクに D) 規格には準拠していないため、本製 
品での再生は保罰いたしません。 

この取扱説明書の使いかた 

この取扱説明書では、リモコンのボタンを 
使った操作説明を主体にしています。 U モコ 
ンと同じ名前の本体のボタンは、同じ働きを 
します。 



正常な使用状態で本製品に故障び生じた場 
合、当社は本製品のな証書に定め5れた条 
件にしたびって参理を致します。ただし、 
本製品の故障、誤動作または不具合により、 
録音、再生などにおいて利用の機舍を逸し 
たために発生した損害等の付随的損害の補 
償については、当社は一切その責任を負し、 
ませんので、あらかじめご了承ください。 
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各部の名前と働を 

本巧 




田 1/の 電源ボタン（15、17、19、21、26、 
29-30、33、57ベージ） 

本機の電源を入/切します。 

回電源ランプ (55 ベージ） 

本機の電源び入っているとをに消な、電源び切れ 
ているとさに点灯します。 

固ウォークマンボタン(21、27、29ぺージ) 

本機につないだ"ウォークマン"の音楽を聞くと 
きに、音源を r ウォークマン」に切り換えます。 

MD ボタン（18、26、29〜30、33、 

50ページ） 

MD を聞くときに、音源を 「MD」 に切り撰えます。 

テープボタン（18、27、30ベージ） 

テープを聞くときに、音源を r テープ」に切り換え 
ます。 

CD ボタン（18、27、29〜30ベージ） 

〔D を聞くときに、音源をに D」 に切り換えます。 

チューナ ー/ バンドボタン（19、26、 

29〜30ベージ） 

ラジオを聞くときに、音源を r チューナー」に切り 
換えます。 FM、AM の切り換えもします。 

が部入カボタン(24、27、29〜30ページ) 

本撒につないだ別売りの機器の音を聞くときに、 
音源を r ガイプニュウ U ョク」に切り換えます。 

团設定ボタン（15、19、25、27、31、35、 
47ページ） 

設定項目を表示します。 

で字を入力するとをに、入力する文字の種類を選 
おします。 

固*/*/*/■►ボタン(15、19、26、31、33、 
35、38〜43、45、48ぺージ） 

項目を選択したり、設定値を変更したりしまず。 

&+/— ボタン (22 〜23、26、50ベージ) 

MD のグループや、本機につないだ"ウォークマ 
ン"のアルバムを選択します。 

プリセツト +/- ボタン (20 ベージ） 

プ U セツト登録したラジオ局を選択します。 


次のぺージにつづく 


各部の名前と働さ 
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W / W ボタン （18、22 〜23、31ぺ一 
ジ） 

曲の頭出しをします。 

本体の w/w ボタンは◄ィ/►►ボタンの磯能 
を兼ねています。 

◄◄/ ►►ボタン（18、22ぺージ） 

曲の早戻しや早送りをします。 

選局 +/— ボタン （19 ページ） 

ラジオ局の周波数ををわせます。 

回決定ボタン（15、19、23、26、31、33、 
35、38〜41、43、45、47〜48ぺージ） 

操作を決定します。 

区]戻るボタンだ〇ベージ） 

1つ前の設定項目に戻ります。 

垣]再生/一時停止ボタン*(18、21〜 
22ぺージ） 

曲の再生を始めたり、一時停止したりします。 

■停止ボタン（15、18、20、22、27、 
29、31、57ぺージ） 

曲の再生を停止します。 

国] 0 (へッドホン)端子 

別売りのへッドホンをつなぎます。 

M 外部入力端子 (24 ページ） 

別売りの機器をつなざます。 

因]ウオークマン接続端子(21、30ページ） 

別売りの"ウオークマン"をつなぎます。 

画 CD ーウオークマン録音ボタン (31 ペー 
ジ） 

本機のどの音源を選んでいてを、ワンタッチで 
CD の全曲を"ウオークマン"に録音します。 

圆全（ディスクトレイ開閉)ボタンり？ベー 
ジ） 

ディスクトレイを開閉します。 


回本体:音量つまみ (18 〜19、21、24ベー 
ジ） 

リモコン：音量 +/— ボタン* (18 〜19、 
21、24ベージ） 

音量を調節します。 

画± ( MD 取り出し)ボタンり8ベージ） 

MD を取0出します。 

M U モコン受巧部回 (14 ベージ） 

リモコンは、 IJ モコン受光部に向けて操作します。 

回ワンタッチ録音ボタン 

ウォークマンへワンタッチ録音ボタン 
(30、57ベージ） 

本機につないだ"ウォークマン"へ録音します。 

MD へワンタッチ録音ボタン (27 ページ） 

MD へ録音します。 

テープへワンタッチ録音ボタン (29 ベー 
ジ） 

テープへ録音します。 

画全 PUSH EJECT (1 7ぺージ） 

テープを入れた0、取0出した0するとさに、ふ 
たを開閉します。 

岡 タイマーボタン 

スリープタイマーボタン (47 ページ） 

指定した時間びたつと、自動的に本機の電源び切 
れるよラに設定します。 

再生/録音タイマーボタン (48 〜49ぺ一 
ジ） 

指定した時刻や曜曰に、自動的に音楽を再生した 
り、ラジオから録音したりするよラに設定します。 

画]数字/夕字入カボタン* (18、20、36〜 
37ぺージ） 

CD や MD、 本機につないだ"ウォークマン"の巧 
番を選択したり、プ U セット登録したラジオ局を 
選択したりします。 

文字を入力します。 

固]リピートボタン（18、22ページ） 

CD や MD、 本機につないだ"ウオークマン"の巧 
を< り返し聞くとさに使います。 
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丘]録音モード表示 (26 ページ） 

MD へ録音するときの録音モード (SP/LP2/LP4/ 
M 日N0)を表します。 

回録音巧表示(27、29〜31ページ） 

回シンク□録音表示(27、29〜31ぺージ) 
録音中表示(27、29〜31ページ） 

録音速度表示(27、31ページ） 

g ] 再生モード表示 (23 ページ） 

〔D や MD、 本槪につないだ"ウオークマン"の再 
生モード （U ピート再生/シャッフル再生/プロ 
グラム再生)を表します。 

固 MD のグループ表示(22、33ぺージ） 

医]ラジオの受信音声表示 (19 ページ） 

ラジオ受信表示 (19 ページ） 

团 MD / テープ / CD 表示 (17 ぺージ） 

MD、 テープ、 CD び入つてし'!るとをに、それぞれ 
の表示に囲みび表示されます。 

医 ] MEGA BASS 表示 (25 ベージ） 

间 タイマー表示 (47 〜49ぺージ） 

M 操作状況表示 

名前やメニュー項目、メッセージなど、様々な情 
報び表示されます。 

因] L - S 丫 NC 表示 (45 ベージ） 

MD にレベルシンク□録音するよラ設定されて 
し'!るときに表示されます。 

T 0 C 表示 (33 ページ） 

録音、編集した情報を MD へ書さ込んでいるとさ 
に表示されます。 

OVER 表示 (43 ページ） 

MD へ録音した曲の音声レベルを調整するとを 
に表示されます。 


画面表おの名前 

甲_?_ 


哩 


匿]表示切換ボタン（16、18、22、24、47、 
68ベージ） 

表示窓に表おされる内容を切り換えます。 

明るさボタン (47 ページ） 

表术窓の明るさを変スます。 

國放送局登録ボタン (20 ページ） 

ラジオ局をプリセツト登録します。 

FM ステレオ/モノラルボタン （19 ページ） 

FM 放送のステレオ受信、モノラル受信を切り換 
元ます。 

画!再ちモードボタン(23、33ページ） 

〔D や MD、 本磯につないだ"ウォークマン"の再 
生のしかたを選択します。 

國 MD グループボタン(22、26、33、35、 
50ベージ） 

MD のグループ機能を選択します。 

國 メニューボタン(20、26、31、33、45ぺ一 
ジ） 

MD や本機につないだ"ウォークマン"の編集を 
します。 

國取消しボタン(24、36ページ） 

文字を消したり、プ□グラムした曲を消した0し 
ます。 

M M . BASS ボタン (25 ベージ） 

重低音を強調します。 

プリセツト EQ ボタン (25 ページ） 

あらかじめ登録されている音質に切り換えます。 

* 数字/文字入カボタン國の5、音量+ボタン圆、 

■再生/-時停止ボタン图口ま、凸点(突起)び付 
いています。操作の目印として、お使い< ださい。 

























































準備 


接続ずる 


本傑を移動ずる前におず確認して < ださい。 

- CD や MD 、 テープを 取り出してくださし、。 

故障の原因とな0ます。 

-電源び切れ、すべての動作び終了している 
ことを確認してくださし、。 


スピーカー 



卜へ差し込むと、デモ表示び自動的に始まり 
まず。デモ表示を消すには、 r デモ表示につし、 
て」 （15 ページ)をご覧くださし、。 
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FM アンテナ 



I 



アンテナ 

雑音び入 5 ないよラにで走るだけス 
ピーカーコードか5離してください。 
AM ループアンテナは、窓隙や屋外など、 
受信状態のよい場所や方向を探して設 
置してくださし、。 

FM アンテナは、伸ばした状態で両手で 
水平に持ち、体の向さを変えなび5受信 
状態のよい方向を探してください。壁 
や天井に貼ってください。 


次のぺージにつづく 
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リモコンに電おを入れる 

付属の単3形乾電池をイラストのよラに©極 
側か5入れます。 



ごま意 

• 電池の使いかたを誤ると、液われや破裂のおそれびあ 
0ます。次のことを必ず守ってくださし、。 

一 〇と©の向さを正し<入れてください。 

一 新しい電池と使った電池、または種類の違ラ電池 
を混ぜて使わないでください。 

一電池は充電しないでください。 

一長い間 U モコンを使わないときは、電池を取り出 
してください。 

一 液ちれしたとさは、電池入れについた液をよく;を 
き取ってから新しい電池を入れてください。 

• 1」モコンを使ラときは、 U モコン受光部画に直射 
曰光や照明器具などの強い光び当た5ないよラにし 
てください。I」モコンで操作でさないことびありま 
す。 

• 電池の交換時期は約自か月です。1」モコンを本体に近 
づけないと操作しゴらくなったら、2個とを新しい電 
池に交換してください。 


付属のアンテナで受信できないとをは 

AM 

市販の6〜 15m のビニール線を、窓際や屋外 
になるベ<高く水平に張ります。付属の AM 
ループアンテナはつないだままにしておさま 
ず。 



FM 

市販の75 0同軸ケーブル (3C-2V) を使って、 
本機と屋外アンテナをつなぎます。 
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デモ表巧について 時計を合わせる 


本機は、電源び切れている状態でを表示窓に 
バックライトびつさ、デモ表示されるよラに 
設定されています。 



デモ表示を消ずには 

1/(!)電源ボタンのを押して、電源を入れます。 
電源を入れない場合は、本体の ■ 停止ボタン 
图を押します。 

デモ表示を出さない設定にずるには 

も段の r 時計を合わせる」の手順にしたびって、 
時計を合わせます。 

時計を合わせると、本機の電源び切れている 
状態でちデモ表示されません。 

時計を合わせていてち、本体の ■ 停止ボタン 
圃を巧すとデモ表示び始まります。 




1 


1設定ボタン团を巧ず。 


2 */ ♦ボタン固をくり返し巧して r トヶ 
ィ」を還び、巧定ボタン图を巧ず。 

時計設定画面び表示され、「年」び点滅しま 
す。 

3 ♦/ ♦ボタン固をくり返し巧して西暦 
の下2巧を合わせ、巧定ボタン固を巧 
ず。 


4手順3をくり返して、 r 月」、旧」、「時」、 
r 分」を合わせる。 

5 r 分」を合わせたを、ミカ定ボタン固を巧 
ず。 

時計び動さ始めまず。停電になったり、電 
源コードを抜いたりすると、設定は解除さ 
れます。 


設定を适中でやゆるには 

■ 停止ボタン圓を押します。 

設定を途中で間違えたとまは 

*/ ■►ボタン固をくり返し巧して変更したいと 

ころを選び、含わせ直します。 


次のぺージにつづく 
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時計を確認ずるには 

電源び入っているとをは、表示切換ボタン國 
を押します。 

電源び切れているとをは、時計び表示されて 
います。ただし、節電モードに設定されてい 
るとさは表示されません (47 ページ)。 

ちょっと一言 

本機の時計は12時間表示です。 

真夜中： 0:00AM 
正午： 0:00PM 
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聞 < 


CD / MD / テープを聞< 




11 / の電源ボタンのを巧して、電源を入 
れる。 


2 CD や MD 、 テープを 入れる。 

B3 

本体の全ボタン固を押して、ディスクトレ 
イを開走ます。文字の書いてある面を上 
にして入れます (8 cm シングル CD は、中央 
のくぼみに合わせて入れます)。 

ちラー度本体の全ボタン圆を押して、ディ 
スクトレイを閉めます。故障の原因とな 
るため、ディスクトレイを指で強く押して 
閉めないで < ださい。 






IMH 

文字の書いてある面を上にして、矢印の向 
をに差し込みます。 



本体の全 PUSH EJECT 圃を押して、ふたを 
開をます。聞さたい面を上にして入れます。 
もう一度本体の APUSH EJECT 画を押し 
て、ふたを閉めます。 

TYPEI (ノーマル)のテープをお使いくだ 
さい。 



次のぺージにつづく 
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3 CD ボタン图、 MD ボタン回または 
テープボタン回を巧して、音源を還 
ぶ。 

4 ►HI 再生/一時停止ボタン固を巧 
ず。 

再生び始まりまず。 

テープの 反対面を聞 < とさは、 テープを雲 
返します。 

5 音量 +/— ボタン回を巧して、音量を 
調節ずる。 


その他の操作 


こんなとをは 

操作 

再生を止める 

■停止ボタン固を押す。 

一時停止する 

再生/一時停止ボタン 
固を押す。 

ちラー度押すと再生を再開 
します。 

CD や MD の曲を選 
ぶ 

W / W ボタン固をくり返 
し押す。 

CD や MD の曲中の 
聞をたい部分を探す 

再生中に►►ボタン固 
を押し続け、聞きたいところ 
で指を離す。 

テープを卷を戻す/ 
早送りする 

イイ/►►ボタン固を巧す。 

CD や MD の情報を 
見る* 

表示切換ボタン國をくり返 
し押す。 

CD を取り出す 

本体の全ボタン圆を押す。 

MD を取り出す 

本体の全ボタン圆を押す。 

テープを取り出す 

本体の APUSH LIECT 圆を 
巧す。 


* CD や MD の総巧数や總演奏時間、1巧または CD や 
MD 全体の残0時間、 MD のディスク名や曲名、グルー 
プ名などび表示されます。 


CD や MD のなをく0返し聞くには 

U ピートボタン國をくり返し押して、 「 REP 」 
佳巧リピート再生)か 「 REP 1」 （1 曲 U ピート 
再生)を点好させます。 

「 REP 」 は再生中の CD や MD の全曲を5回くり 
返します。 「 REP 1」 は再生中の 1® だけをくり 
返します。 

数を/文を入カボタンを怔つて CD や MD の 
曲をを選ぶには 

数字/文字入カボタン國で®蚕を入力します。 
10曲目政降の巧を選ぶには、>10ボタンを押 
したあと、表示窓に表示される*印の巧数に 
したびって、数字/文字入カボタン國を押し 
ます。 

例） 20® 目を選ぶと走は 

• * 印び2巧表示された場合は、2、10/0の 
順に押します。 

• * 印び3巧表示された場合は、10/0、2、 
10/0の順に押します。 

ごを意 

テープを間くとさは、テープの絡まり防止のため、あら 
かじめテーフのたるみをとつてから、テープを入れてく 
ださい。 
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ラジオを聞 < 


11/の電源ボタンのを巧して、電源を入 
れる。 





2チューナー/バンドボタン固をくり 
返し巧して、 ITM 」 または 「 AM 」 を選 
ぶ。 


3 選局 +/- ボタン固を巧したままに 
し、表示窓の数字び動を始めた S 指を 
離ず。 

ラジオ局を受信すると自動的に止まり、 

「受信中」と「ステレオ」 （ FM ステレオ放送 
のとさのみ)び点好します。 H 

受信できなか]たときは、關 +/- ボタン ■ 
固をくり返し巧して、聞さたいラジオ局の 聞 

周波数にをわせます。 < 

4 音量 +/- ボタン回を巧して、音量を 
調節ずる。 

FM ステレオ放送夏信中、*!音びをいとまは 

FM ステレオ/モノラルボタン國をくり返し 
押して、「モノラル」を点灯させます。モノラ 
ル受信にな0ますび、雑音び少なくな0ます。 


ラジオ局を登録する 


受信状態の良いラジオ局を自動的に登録しま 
す(オートプリセット)。次か5は登録した蚕 
号(プリセット番号)を選ぶだけで選局するこ 
とびでさます。 

FM 放送は20局まで、 AM 放送は10局まで登 
録することびでをます。 

11/む電源ボタンのを巧して、電源を入 
れる。 


2チューナー/バンドボタン固を巧ず。 

3 設定ボタン团を巧ず。 

4 */* ボタン固をくり返し押して r 才一 
トプリセツト」を選び、ミ夫定ボタン固 
を押ず。 

地域名び表示されます。 


次のぺージにつづく 
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5 */* ボタン固をくり返し巧して地域 
をを選び、ミ夫定ボタン固を巧ず。 

ラジオ局の自動登録び始ま0ます。 

プ U セツト番号の1番から順に、周波数の 
低い局から高い局へ登録されます。 

FM か 5 AM へ連続して登録され、自動登録 
び終わると、プ U セツト番号の1番に登録 
されたラジオ局を受信します。 



uwir 


自動登録される周波数び、本機にあ日かじ 
め登録されているラジオ局と一致した場 
合は、ラジオ局名 (64 〜66ページ)ち一緒 
に登録されます。 


登録したラジオ局にち前を巧けるには 

1 r 登録したラジオ局を聞く」の手順にした 
びって、名前を変えたいラジオ局のプ U 
セツト番号を選ぶ。 

2 メニューボタン國を押す。 

艾字入力画面になり、カーソルび点滅しま 
ず。 


3 r 名前をつける」 （35 ページ)の手順3〜引こ 
したびって名前を付ける撮大10义字ま 
で)。 

名前び登録されます。 


登録したラジオ局を聞< 


1 チューナー/バンドボタン图をくり返し押 
して、 「 FM 」 または 「 AM 」 を選ぶ。 

2 プリセット +/- ボタン固をくり返し押して、 
聞さたいラジオ局のプ I 」セツト番号を選ぶ。 


ちょっと一言 

停電になった0、電源コードを抜いた0してを、記憶 
させたラジオ局は約1曰保持されまず。 

自動登録を途中でやめるには 

■ 停止ボタン固を巧します。 

自動登録でをなかつたラジオ局びあるとまや、 
巧定のプリセット巧号に登録ずるには 

1 チューナー/バンドボタン图をくり返し押 
して、 「 FM 」 または 「 AM 」 を選ぶ。 

2 選局 +/- ボタン固をくり返し巧して、登録 
したいラジオ局の周波数に合わせる。 

3 放送局登録ボタン國を押ず。 

プ U セット番号び点滅しまず。 

4 ♦/* ボタン固をくり返し押してプリセット 
番号を選び、決定ボタン固を押す。 


ちょっと一言 

数字/で字入カボタン國を使って、プ1」セツトま号を選 
ぶことちでさます。 
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"ウォークマン"を聞 < 

別売0の"ウォークマン"を本機とつないで、 
"ウォークマン"の音楽を聞くことびでさます。 
本機で再生でさるデータ形式は MP 3、 WMA 、 
AAC 、 ATRAC です。 

対応機種について詳しくは、「本機と接続でき 
る"ウォークマン"」 (68 ページ)をご覧くださ 
い。 




11/の電源ボタンのを巧して、電源を入 
れる。 

2ウオークマンボタン固を巧ず。 

3 "ウォークマン"をウオークマン接続 
端子回につなぐ。 



"ウォークマン"によっては、 USB ケーブ 
ルを使って本機につなぎます。"ウォーク 
マン"に付属の USB ケーブルをお使いくだ 
さい。"ウォークマン"の取扱説明書ち含ね 
せてご覧ください。 

"ウォークマン"を接続すると、 r ヨミコミ 
チュウ」び表示され、本機び‘‘ウォークマ 
ン"を認識すると、"ウォークマン"のアル 
バム数び表示されます。 

ごを意 

本機び"ウォークマン"を認識するまで時間がかかる 
場合びあります。 

4 再生/一時停止ボタン固を巧 

ず。 

再生び始ま0ます。 

5音量 +/- ボタン回を巧して、音量を 
調節ずる。 


次のぺージにつづく 





































































その他の操作 


こんなとをは 

操作 

再生を止める 

■停止ボタン固を押す。 

一時停止する 

再生/一時停止ボタン 
固を押す。 

ちラー度押すと再生を再開 
します。 

曲を選ぶ 

W / W ボタン固をくり返 
し押す。 

アルパムを選ぶ 

置+/—ボタン固をくり返 
し押す。 

曲中の聞をたい部分 
を探ず 

再生中に►►ボタン固 
を押し続け、聞きたいところ 
で指を離す。 

"ウオークマン"の情 
報を見る* 

表示切換ボタン國をくり返 
し押す。 

"ウオーク7ン"をは 
ずす 

■停止ボタン固を押して、 

"ウオークマン’を停止させ 
てからはずす。 


* 停止中は"ウォークマン"の残容量、再生中は再生中の 
巧のタイトル、アルバム、アーティストをび表示され 
ます。 

曲をくり返し聞くには 

U ピートボタン國をくり返し押して、 「 REP 」 
佳曲リピート再生)か 「 REP 1」 （1 曲 U ビート 
再生)を点'なさせます。 

「 REP 」 は再生中の"ウォークマン"の全巧を5 
回 < り返します。 「 REP 1」 は再生中の1巧だけ 
をくり返します。 

ごま意 

• USBA ブを介して、本機と"ウォークマン"を接続しな 
いでください。 

• 本機は"ウオークマン"の動作の全てを保証するもの 
ではありません。 


CD / MD /" ウォークマン"の 
再生モードををえて聞< 

再生モードは下記のよラに変わ0ます。 

. CD / MD の場合 

ノーマル再生一►シャッフル再生一►プ□グ 
ラム再生 

. "ウォークマン"の場合 

ノーマル再生一►アルノ くム再生一►シャッフ 
ル再生一►アルノ くムシ ヤツ フル巧生一•■プ □ 
グラム再生 



に D / MD / テープを聞く」 （ 17ぺージ） 
の手順1〜3にしたがって、再生の準 
備をずる。 

MD グループボタン國を巧して、 r グ 
ループ」を点巧させる。 

画 +/- ボタン固をくりかえし巧し 
て、聞きたいグループを選ぶ。 


► II 再生/一時停止ボタン固を巧 
ず。 

再生び始まります。グループ内の最後の 
曲の再生び終わると停止します。 


MD のグループを指定して聞< 




© M 0 〇 〇 
⑤⑥感ミ 
⑨感 ⑥ ©iiil 
® ® ③ @〔 



ちょっと一言 

グループを作るには、 r 巧を1つのグルーフにまとめる」 
(41 ページ)をご覧ください。 
































"ウオークマン"のアルバムを}旨 
定して聞< 


1 r ウォークマン"を聞く」 （21 ぺージ） 
の手順1~ 3にしたびって、再生の準 
備をずる。 

2 停止中に再生モードボタン図をくり 
返し巧して、 rwM 」 の樹こ「@」を表 
示させる。 

3 〇+/-ボタン固をくりかえし巧し 

て、聞きたいアル/ v ムを還ぶ。 

4 再生/一時停止ボタン固を巧 
ず。 

再生び始ま0ます。アルバム内の最後の 
曲の再生び終わると停止します。 


順不同に巧を聞< (シャッフル再 
生） 


CD や MD 、" ウオークマン"に入っている全曲 
を順不同に再生しまず。 

1 RID / MD / テープを聞く」 （17 ぺ一 

ジ)、 r ウオークマン"を聞く」 （21 
ぺージ)の手順1〜3にしたがって、 
再生の準備をずる。 

2 停止中に再生モードボタン図をくり 
返し巧して、 rSHUF 」 を点なさせる。 

MD や"ウオークマン"では、指定したグ 
ループやアルバム内の巧だけをシャツフ 
ル再生することちでさまず。 

MD の場合は、 「 MD のグループを指定して 
聞く」 （22 ページ)の手順2〜3を行います。 
"ウォークマン"の場合は、再生モードボタ 
ン國をくり返し巧して rwM 」 の横の「を)」 
と rSHUF 」 を一緒に点打させてください。 


巧をな順に巧を聞< (プログラム 
再生） 


1 RID / MD / テープを聞く」 （17 ぺ一 

ジ)、 r ウォークマン"を聞く」 （21 
ぺージ)の手順1〜3にしたがって、 
再生の準備をずる。 

2 停止中に再生モードボタン図をくり 
返し巧して、 「 PGM 」 を点なさせる。 

3 W/W ボタン固をくり返し巧し 

て、プ□グラムしたい巧を還ぶ。 

選んだ曲の演奏時間 


選んだ巧番 

4ミ夫定ボタン固を巧ず。 

選んだ巧びプ□グラムされます。 

5手順3と4をくり返してプ□グラムず 
る。 

25巧までプ□グラムで走ます。 

6 再生/-時停止ボタン图を巧 

ず。 

プ□グラムち生び始まります。 


‘ A ▲ i ApA, 


MEGA BASS 


MD テー プ 


回 


3 再生/一時停止ボタン固を巧 

ず。 

シャッフルち生び始ま0ます。 


次のぺージにつづく 
















その他の操作 

こんなとをは 

操作 

ノーマル 再生に戻す 

停止中に再生モードボタン 
國をくり返し押して、 
rSHUF 」 や 「 PGM 」 を消す。 

プ□グラムした曲の 

停止中に表示切換ボタン國 

総数を調べる 

を押す。 

プ□グラムを消す 

手順4の後で取消しボタン國 
を押す。押すたびに最後に 
プ□グラムした曲から消え 
ます。 


ちょっと一言 

• フログラムの合計演奏時間び一定時間 (CD :100分、 
MD :11000分)を超えたときや、"ウオークマン’の場 
合は、「一 一.- -」と表示されます。 

• プ□グラムした後でが下のことをずると、プ□グラム 
び消えます。 

一 GD や MD を取り出す。 

-'ウ オーク マン’をはずす。 

- MD グループボタン國を巧す。 

• フ n グラム再生後、同じプ n グラムを再生するには、 
►II 再生/一時停止ボタン图を巧します。 


か部機器をつないで聞< 

別売0のオーディオ機器などを本機につない 
で、本機のスピーカーで音声を聞くことびで 
さまず。 



1別売りの機器を外部入力端テ画につ 
なぐ。 

別売りのオーディオ接続コードを使って、 
別売りの機器のオーディオ出力端子につ 
なざます。 

2外部入カボタン固を巧ず。 

3つないだ機器の再生を始める。 

本磯のスピーカーか5音声び出力されま 
す。再生について詳しくは、つないだ機器 
の取扱説明書をご覧ください。 

4音量つまみ四をまわして、音量を調節 
ずる。 

ちょっと一言 

つないだ機器の音を、 MD やテーフ、"ウォークマン’へ 
録音することちでさます (26 〜32ページ)。 
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巧みの音に巧える 




ほ音を強調ずるには 

M . BASS ボタン國をくり返し巧して 、 「MEGA 
BASS オン」を選びます。 


音質効果を楽しむには 

プ U セツ ト EQ ボタン國をくり返し押して、音 
質効果を選びます。 


効果 

音質 

□ック 

重お音と高音域を増強し、;/リ八1」 
の効いた迫力の音質になります。 

ポップ 

低音域と高音域を増強し、軽やか 
で明るい感じになります。 

ジャズ 

低音域と高音域をはっをりさせ、 
ずっしりとした音質になりまず。 

ボーカル 

中音域を強調し、ボーカルびをね 
だちまず。 

オフ 

クラシックなど、ダイナ S ックレン 
ジのにい音楽を聞くときに適して 
います。 


ちょっと一言 

設定ボタン团で設定項目の r ヴウンド」を選んで、 
MEGA BASS やプ U セツト EQ の設定を変えることもで 
さます。 
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録音ずる 


i / c !) 電源ボタンのを巧して、電源を入 
れる。 


MD に録音ずる 

MD には似下の音源か5録音することびでさ 
ます。 

•CD 
• テープ 
• ラジオ 
• "ウォークマン" 

• 外部機器 




2 録音用の MD を入れ、 MD ボタン固を 
押ず。 

MD に新しいグループを作って録音する場 
合は、 MD グループボタン國を押して「グ 
ループ」を点灯させます。 

すでに「グループ」び点なしている場合は、 
MD グループボタン國を押して「グルー 
プ」を一度消灯させてか5、再度点灯させ 
て < ださい。 

既存のグループの中に歸音する場合は、 

自 +/- ボタン固をくりかえし押して、録 
音先のグループを選びます。 

3 メニューボタン國を巧ず。 

編集設定画面び表示されます。 

4 ♦/ ♦ボタン固をくり返し巧して 「MD 
キノウセッテイ？」を還び、巧定ボタ 
ン图を巧ず。 

MD 機能設定画面び表示されまず。 

5 ♦/ ♦ボタン固をくり返し巧して r □ク 
オンモード」を還び、巧定ボタン固を 
巧ず。 


6 ♦/* ボタン固をくり返し巧して録音 
モードを選び、巧定ボタン固を巧ず。 


録音モード 

録音可能時間* 

SP ( SP ステレオ録音） 

80分 

LP 2*>( LP 2 ステレオ録音） 

1目0分 

LP が* ( LP 4 ステレオ録音） 

320分 

MONO (モノラル録音） 

1目0分 

* 80分ディスク使巧時 


■•=#1_ド2/1_ド4ステレオ録音した曲ま、 MDLP に巧応 
していない他の機器では再生でさません。 

7 メニューボタン國を巧ず。 

MD 機能設定画面び消えます。 
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録音元の音源を準備する。 


CD か5 


CD を入れ、 CD ボタン回を巧します （17 
〜18ぺージ）。 


テープか 5 


テープを 入れ、 テープ ボタン图を巧します 
(17 〜18ページ)。 


ジオか5 


チューナー/バンドボタン回を押して、録 
音したいラジオ局を受信します （ 19ペー 
ジ)。 



ウォークマンボタン回を押して、"ウォ ー 
クマン"を本機につなざます (21 ページ)。 
アルノ くムを指定して録音するには、 
「"ウォークマン"のアルバムを指定して聞 
く」 （23 ページ)の手順2〜3を行います。 


外部機器か5 


が部機器を本機につなぎ、外部入カボタン 
回を押します (24 ページ)。 

録音を始める。 


CD か5 


CD び停止中に、本体の MD へワンタッチ録 
音ボタン回を巧します。 

高速録音び始ま0、 CD の全巧び録音され 
ます(高速シンク□録音)。 

高速シンク□録音中は音び出ません。歸 
音び終わると自動的に停止します。 


テープか 5 


テープび停止中または再生中に、本体の 
MD へワンタッチ録音ボタン回を押しま 
す。 

録音び始ま0、テープの片面の録音び終わ 
ると自動的に停止します。 

裏面を続けて録音する場合は、テープを裏 
返して入れ、本体の MD へワンタッチ録音 
ボタン回を押します。 


ジオか5 


ラジオ局を受信中に、本体の MD へワン 
タツチ録音ボタン固を押します。 



"ウォークマン"び停止中に、本体の MD へ 
ワンタッチ録音ボタン回を押します。 
録音び始まり、"ウォークマン"の全巧び録 
音されまず（シンク□歸音)。 

録音び終わると自動的に停止します。 


が部機器か5 


本体の MD へワンタッチ録音ボタン回を 
押してから、本機につないだ機器を再生し 
ます。 

録音を透中で止めるには 

■停止ボタン图を巧します。 

CD か6通常速度で録音ずるには 

工場出荷時は、 CD から MD への録音速凰ま 
高速に設定されています。通常速度で録音す 
るには、下記の手順で設定してください。 

1 停止中に、設定ボタン国を巧す。 

2 */* ボタン固をくり返し押して 「 MD □クオ 
ンソクド」を選び、決定ボタン固を押す。 

3 */* ボタン固をくり返し押して 「 CD >> 
MD XI 」を選び、決定ボタン固を巧す。 

録音速度を高速に戻ずには、手順3でに D 
>> MDx 4」 を選びまず。 

再を中の曲を録音ずるには 

CD や"ウォークマン"の巧を再生中に、本体の 
MD へワンタッチ録音ボタン回を押します。 
再生中の曲の頭に戻り、歸音が始ま0ます。 
録音び終わると、自動的に停止します。 

CD や"ウォークマン"の巧をな曲だけを録音 
ずるには 

歸音を始める前に、「好をな順に ffi を聞く」 

(23 ページ)の手順1〜5を行います。 

CD か5録音する場合、録音速度び高速に D 
» MDX 4) に設定されていても通常速度で 
歸音されます。録音中は音わ、出ません。 


次のぺージにつづく 












曲まを付けるには 

CD や"ウォークマン"か日 MD に録音すると 
きは、自動的に巧蚕び付きます。 

テープやラジオ、外部機器か5録音するとを 
は、録音中に曲蚕を付けたいところで本体の 
MD へワンタッチ録音ボタン回を押します 
(ただしテープか5録音する場合、テープび停 
止中の状態か!5録音を始めると、本体の MD 
へワンタッチ録音ボタン回を押しても曲番は 
付さません)。 

巧番を自動で付けるよラに設定することをで 
さます。詳しくは、「巧番を自動で付ける」 (45 
ページ)をご覧ください。 

ごま意 

• 録音した後に MD を取り出したり、本機の電源を切る 
と、 [TOC」 び点滅し、 [TO 〔ヲカキコミチュウデス」び 
表示されます。 rroci び点滅中は、巧まや曲慣などの 
録音情報 (TOC) を書き込み中のため、電源プラグをコ 
ンセントか5抜かないでください。正し <TOC が記 
録されず、再生できなくなります。 

• シンク□録音時は、 CD や"ウォークマン"のリピート 
再をやシャッフル再生は自動的に解除されます。 

• シンクロ録音するとさは、 CD やテーフ、‘ウォークマ 
ン"の再生時間よりち残り時間び長い録音用 MD を使 
用して < ださし、。 

• シンクロ録音は一時停止でさません。 


テープに録音ずる 

テープには下の音源か5録音することびで 
をます。 

•CD 
• MD 
• ラジオ 
• "ウ ォーク マン" 

• 外部機器 



ちょっと一言 

• ラジオ局を録音ずるとさに、ラジオ局名びある場合に 
は、ラジオ局名わ記録されます。 

• "ウオーク7ゾから録音するときは、"ウォーク7ン’ 
で付けた曲名などの情報を15録されます。 
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11/ む電源ボタンのを巧して、電源を入 
れる。 

2録音用のテープを入れる。 

TYPEI (ノーマル)のテープをお使いくだ 
さい。 

3録音元の音源を準備ずる。 


CD か5 


CD を入れ、 CD ボタン回を巧します （17 
〜18ぺージ）。 


MD か！5 


MD を入れ、 MD ボタン固を押しまず （17 
〜18ぺージ)。 

グループを指定して録音するには、 「 MD の 
グループを指定して聞 <」 （22 ページ)の手 
順2〜3を行います。 


ジオか5 


チューナー/バンドボタン回を押して、歸 
音したいラジオ局を受信します （ 19ペー 
ジ)。 



ウオークマンボタン回を押して、"ウオ ー 
クマン"を本機につなざます (21 ぺージ)。 
アルバムを指定して録音するには、 

「"ウオークマン"のアルバムを指定して聞 
く」 （23 ページ)の手順2〜3を巧います。 


外部機器か5 


が部機器を本機につなぎ、外部入カボタン 
回を押します (24 ページ)。 

4録音を始める。 


CD か5 


CD び停止中に、本体のテープへワンタッチ 
録音ボタン回を押します。 

録音び始まり、 CD の全曲が録音されます(シ 
ンク□録音)。 

録音び終わると自動的に停止します。 
テープの片面への録音び終わると、 r テー 
プヲイレカエテクダサイ」と表示されるの 
で、テープを裏返して入れ、本体のテープ 
へワンタッチ録音ボタン回を押します。 


MD か5 


MD び停止中に、本体の テープへ ワンタツ 
チ録音ボタン回を押します。 

録音び始ま0、 MD の全曲び録音されまず 
(シンク□録音)。 

テープの片面への録音び終わると自動的 
に停止します。 


ジオか5 


ラジオ局を受信中に、本体のテープへワン 
タッチ録音ボタン回を押しまず。 


"ウ ォーク 7ン"から 


"ウオークマン"び停止中に、本体のテープへ 
ワンタッチ録音ボタン回を押します。 

録音が始まり、ウオークマンの全巧び録音さ 
れまず(シンク□録音)。 

テープの片面への録音び終わると自動的に 
停止します。 


外部機器か！5 


本体のテープへワンタッチ録音ボタン回を 
押してか日、本機につないだ機器を再生しま 
す。 

録音を途中で止めるには 

■停止ボタン圃を巧します。 

再を中の曲を録音ずるには 

CD や MD 、 "ウオークマン"の曲を再生中に、 
本体のテープへワンタッチ歸音ボタン回を押 
します。再生中の曲の頭に戻り、録音び始ま 
ります。録音び終わると、自動的に停止します。 

CD や MD 、" ウオークマン"のげきな巧だけを 
録音ずるには 

録音を始める前に、「好きな順に巧を聞く」 

(23 ぺージ)の手順1〜5を行います。 

ごを意 

• シンク n 録音時は、 〔D や MD、" ウオークマン"の U 
ピート再生やシャッフル再生は自動的に解除されま 
す。 

• シンク n 録音は一時停止できません。 


録音ずる 
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"ウオーク 7 ン"に録音する 

"ウオークマン"にはし^(下の音源から録音する 
ことびでをます。 

•CD 
• MD 
• テープ 
• ラジオ 
• 外部機器 

"ウオークマン"へは MP 3 (128 kbps ) 形式で 
録音されます。 

録音に必要な"ウオークマン"の空き容量の目 
安については、 r 本機と接続できる"ウオーク 
マン"」 (68 ページ)をご覧ください。 




11/の電源ボタンのを巧して、電源を入 
れる。 

2 "ウォークマン"をウォークマン接続 
端モのにつなぐ。 

3録音元の音源を準備ずる。 


CD か5 


CD を入れ、 CD ボタン回を押します （17 
〜18ぺージ）。 


MD か5 


MD を入れ、 MD ボタン固を押します （17 
〜18ぺージ)。 

グループを指定して録音するには、 「 MD の 
グループを指定して聞く」 （22 ページ)の手 
順2〜3を行います。 



テープを入れ、テープボタン回を押します 
(17 〜18ページ)。 


ラジオか5 


チューナー/バンドボタン圓を巧して、録 
音したいラジオ局を受信します （19 ペー 
ジ)。 


外部機器から 


外部機器を本機につなぎ、が部入カボタン 
图押します (24 ぺージ)。 

4録音を始める。 


CD か5 


CD び停止中に、本体のウオークマンへワ 
ンタツチ録音ボタン回を押します。 

高速録音び始ま0、 CD の全曲び録音され 
ます(高速シンク□録音)。 

高速シンク□録音中は音び出ません。録 
音び終わると自動的に停止します。 
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MD か! 5 


MD び停止中に、本体のウォークマンへワ 
ンタッチ録音ボタン回を巧します。 

録音び始ま0、 MD の全曲び録音されまず 
(シンク□録音)。 

録音び終わると自動的に停止します。 



テープび停止中または再生中に、本体の 
ウォークマンへワンタッチ録音ボタン固 
を巧します。 

録音び始ま0、テープの片面の録音び終わ 
ると自動的に停止します。 

妻面を続けて録音ずる場合は、テープを裏 
返して入れ、本体のウォークマンへワン 
タッチ録音ボタン回を巧します。 


ジオか5 


ラジオ局を受信中に、本体のウオークマン 
へワンタッチ録音ボタン回を押します。 


外部機器から 


本体のウォークマンへワンタッチ録音ボ 
タン圃を押してか日、本機につないだ機器を 
巧をします。 

録音を途中で止めるには 

■ 停止ボタン图を押します。 

CD か6通常速度で録音ずるには 

工場出荷時は、 CD か 5" ウォークマン"への 
録音速度は高速に設定されています。通常速 
度で録音するには、下記の手順で設定して< 
ださし、。 

1 停止中に、設定ボタン团を押す。 

2 */* ボタン固をくり返し押して rWM □ク 
オンソクド」を選び、決定ボタン固を押す。 

3 */* ボタン固をくり返し押してに D >> 
WM XI 」を 選び、ミ央定 ボタン固を 押す。 
録音速度を高速に戻ずには、手順3でに D 
>> WMX 4」 を選びます。 


CD か 5" ウォークマン"にワンタッチ録音ず 
るには 

本体の CD ーウォークマン録音ボタン画を押 
します。 

本機のどの音源を選んでいてち、ボタンひと 
つで CD の全曲を"ウォークマン"に録音する 
ことびでをます。高速シンク□録音され、録 
音び終わると自動的し停止します。録音中は 
音び出ません。 

再を中の巧を録音ずるには 

CD や MD の曲を再生中に、本体のウォークマ 
ンへ録音ボタン回を押します。再生中の曲の 
頭に戻り、録音び始ま0ます。歸音び終わると、 
自動的に停止します。 

CD や MD の巧をな曲だけを録音ずるには 

録音を始める前に、「好きな順に巧を聞く」 

(23 ぺージ)の手順1〜5を行います。 

CD か5録音する場含、録音速度び高速に D 
» WM X 4) に設定されていてを通常速度で 
録音されます。録音中は音わ、出ません。 

録音した曲を削除ずるには 

録音したアルノ くムや ffl を"ウォークマン"か5 
削除することびでさます。 

1 &+/- ボタン固、 W/W ボタン固をく 
り返し押して、削除したいアルノ くムまたは 
曲を選ぶ。 

2 ；><ニューボタン國を押す。 

手順1でアルノくムを選んだとさは、「ショウ 
キョ」び表示されます。 

手順1で巧を選んだとさは、「ショウキョ」と 
「タイトルヘンシュウ」び表示されます。 

*/* ボタン固をくり返し押して「ショウ 
キョ」を選びます。 

3 決定ボタン回を押す。 

「アルバムショウキョ」または「トラック 
ショウキョ」び表示されます。 

4 決定ボタン固を押す。 

「アルバムショウキョ？」または「トラック 
ショウキョ？」び表示されます。 

5 決定ボタン固を巧ず。 

指定したアルノ（ムまたは巧び削除されます。 


次のぺージにつづく 


録音ずる 
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巧をを付けるには 

CD や MD から"ウォークマン"に録音すると 
きは、自動的に巧番び付きます。 

テープやラジオ、外部機器か5録音するとを 
は、30分単位で巧蚕び付さますび、録音中に 
巧番を付けたいところで本体のウォークマン 
へワンタッチ録音ボタン回を押して付けるこ 
とちでをます。 

自動巧を機能について 

各音源か日"ウォークマソ’へ録音すると、録 
音した巧やアルバムに、し处下のよラに名前び 
付さます。名前は後で変更することびでをま 
す。 

CD か5録音した場合 

• タイトル名： [ TROOOOI 」 〜 [ TR 65535 J 
• アルバム名：に DOOOOl 」 〜に D 655 巧」 

• アーティスト名：に DOOOOl 」 〜に D 65535」 

MD か5録音した場合 

• タイトル名： riROOOOl 」 〜 riR 自巧巧」、または MD 
で付けた曲名 

• アルバム名： rMDO 腑01」〜 「 MD 6553 引 
• アーティスト名： 「 MD 腑〇01」〜 FMD 65535 J 

テープか5録音した場合 

• タイトル名： riROOOOl 」 〜 fTR 65535 J 
• アルバム名： fTAPOOOOl 」 〜 [ TAP 65535 J 
• アーティスト名： fTAPO 日001」〜 [ TAP 目巧巧」 

ラジオか5録音した場合 

• タイトル名： riROOOOl 」 〜 riR 65535 J 
• アルバム名： ITMOOOOI 」 〜 rFM 65535」、 または 
rAMOOOOl 」 〜 [ AM 65535 J 
• アーティスト名： ITMOOOOI 」 〜 ITMeSS 巧」、また 
は rAMOOOOl 」 〜 [ AM 65535 J 

巧部煤おから録音した場合 

• タイトル名： riRO 腑01」〜 fTR 65535 J 
• アルバム名： rAUXOOOOl 」 〜 rAUX 目5535」 

• アーテイスト名： rAUXOOOOl 」 〜 rAUX 目5535」 


巧ををを更ずるには 

録音したアルバムや巧の名前を変更すること 

びでさます。 

1 置 +/- ボタン励ボタン固をく 
0返し押して名前を変更したい巧を選ぶ。 

2 ^ニューボタン國を押す。 

3 */* ボタン固をくり返し押して「タイトル 
ヘンシュウ」を選び、決定ボタン固を押す。 

4 */* ボタン固をくり返し押して「タイトル 
ヘンシュウ」、 r アルバムヘンシュウ」、 r アー 
テイストヘンシュウ」のいずれかを選び、ま 
定ボタン固を押す。 

5 r 名前を付ける」 （35 ページ)の手順3〜引こ 
したびって名前を変更する(最大60文字ま 
で)。 

ごを意 

• シンク□録音時は、 CD や MD の I 」ピート再をやシャッ 
フル再をは自動的に解除されます。 

• シンク□録音は一時停止でさません。 

• 録音した巧びをいときや、削除する巧びをいときは、 
書さ込み処理に時間びかかることびあります。 

• "ウオークマン'へ録音中や、録音した巧を削除中は、 
"ウオークマン’を本機からはずさないでください。 

"ウオーク7ン’に入っているデータや‘‘ウオーク7 
ン-自体び壊れることびあります。 

ちょっと一言 

アルバム名、アーティスト名を変更すると、同じアルバ 

ム内のずベての曲についているアルバム名、アーティス 

卜名び変更されます。 
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MD を編集ずる 


メニユー操作のしかた 

メニユーを使って MD の編集をすることびで 
さます。メニュー操作は下記の手順で行いま 
す。 



11/む電源ボタンのを巧して、電源を入 
れる。 


4 メニューボタン國を巧ず。 

編集設定画面び表示されます。 



r グルーフI 



I MD I テ-プ CD 

ME 白 ASMS I J 


5 */ ♦ボタン固をくり返し巧して編集 
項目を還び、巧定ボタン固を巧す。 

6手順 5 をくり返ず。 

最後にま定ボタン固を巧した時点で設定 
占'巧!定します。 


途中で編集をやめるには 

メニューボタン國を押します。 

ごを意 

編集した後に MD を取り出したり本機の電源を切ると、 
[ TOC 」 び点滅し、 [ TO 〔ヲカキコミチュウデス」び表おさ 
れます。 rroc」 が点滅中は、巧まや巧順などの編集情報 
( TOO を書き込み中のため、電源プラグをコンセントか 
らおかないでくださし1。正しく TOC び記録されず再生 
でさな<なります。 


2編集したい MD を入れる。 

誤消去防止つまみび閉じていることを確 
認してください (52 ページ)。 


ちよつと一言 

曲の編集中や編集後は、編集に関係している巧び確認の 
ために再生されます。 


3 MD ボタン固を巧ず。 

表示窓に 「SHUF」 や 「PGM」 び点灯してし、 
るときは、再生モードボタン図をくり返し 
押して表示を消してください。 

グループ編集 (41 〜42ページ)をする場 
合は、 MD グループボタン國を押して、「グ 
ループ」を点灯させます。 


次のぺージにつづく 

































メニュ — 覧 

編集でをる項目は 政 下のとお0です。 

項目 


機能 

参照ページ 

タイトルヘンシュウ 

ディスク 

ディスク名をつける 

35 ぺージ 

(タイ トル 編集） 

グループ 

グループ名をつける 

35 ぺージ 


トラック 

曲名をつける 

35 ぺージ 

タイトルショウキョ 

ディスク 

ディスク名を消す 

3 目ぺージ 

(タイトル消ま） 

グループ 

グループ名を消す 

36 ぺージ 


トラック 

曲名を消す 

36 ぺージ 

トラックショウキョ 

C トラック消ま） 


1 曲を消す 

%ぺージ 

トラックイドウ 
(トラック移動） 


曲の順番を変える 

39 ぺージ 

トラックケツ u ウ 

C トラック結合） 


2 つの曲を 1 つにする 

40 ぺージ 

トラックブンカツ 
(トラック分割） 


曲を 2 つに分ける 

41 ぺージ 

A-B ショウキョ 
(A-B 消去） 


曲の一部分を消す 

38 ぺージ 

スべテサクジョ 
(全て削除） 


MD の全曲を消す 

39 ぺージ 

グループサクセイ 
(グループ作成） 


曲を 1 つのグループにまとめる 

41 ぺージ 

グループカイジョ 
(グループ解除） 


グループを解除する 

42 ぺージ 

グループスべテカイジョ 
(グループ全て解除） 


すべてのグループを一度に辭除する 

42 ぺージ 

モトニモドス(元に戻す） 


1 つ前の編集操作を取り消す 

43 ぺージ 

オンセイレべル (S.F) 
チョウセイ 

トラックレベル 

SP ステレオ録音した曲の音声レべ J レを変更 
する 

43 ぺージ 

(音声レベル (S.F) 調藝） 

フェードイン 

SP ステレオ録音した曲の始まりの音量を 
徐々に大去くする 

44 ぺージ 


フェードアウト 

SP ステレオ録音した曲の終わりの音量を 
徐々にかさくする 

44 ぺージ 

MD キノウセッテイ 
(MD 機能設定） 

トラックマーク 

録音元の音声レベルに合わせて、曲番を自動 
で付ける、付けないを設定する 

がぺージ 


レベル 

録音レベル (-72 dB から OdB) を設定する 

がぺージ 


スマートスペース 

ラジオやテープ、本機につないだ外部機器か 
ら録音するとをに、曲間をそろえる 

46 ぺージ 


□クオンモード 
(録音モード） 

MD に録音できる時間を変更する (SP/LP2/ 
LP4/M0N0) 

46 ぺージ 
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名前を付ける 

ディスク名やグループ名、曲名を付けたり、変 
要した0することびでをます。 

入力で宝る文字の種類 

• カタカナ 

• アルファベット A 〜 Z の大文字、ル文字 
• 数き日〜弓 
• 記号 

1巧の MD に入力でをる文字没I 

• アルファベット/数字/記号で最大約1,700文字 
• カタカナのみで最大約800文宇 

ごを意 

グループび作5れている MD のディスク名、グループ名 
を付けるときは、手順1で MD グループボタン國を押し 
て r グループ」を表おさせ、グループ機能を有効にしてく 
ださい。 r グルースを表示させない状態でディスクをを 
付けると、グループ管理情報び削除され、グループび正 
しく再生されないことびあ0まず。 

1「メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ） 
の手順1〜5にしたびって r タイトル 
ヘンシュウ？」を還び、巧定ボタン固 
を巧ず。 


【巧3 

♦/♦ボタン固をくり返し押して名前を付 
けたい r トラックXXX」 （ rxxx 」 はトラック 
番号)を選び、決定ボタン固を押します。 


SP L-SYNC I グルーフ I 



カーソル 


3設定ボタン回をくり返し巧して、入力 
したい文字の種類を還ぶ。 


文字の種類 

表示 

アルフ アベッ ト大文字/ 
スペース/記号 

モジセンタク AB 

アルフアベ ッ トル文字/ 
スペース/記号 

モジセンタク ab 

カタカナ/カタカナル文 
字 V 濁点-半濁点 

モジセンタクア 

数字 

モジセンタク12 


2名前を付けるものを還ぶ。 

♦/* ボタン固をくり返し押して「デイス 
ク」を選び、決定ボタン固を巧します。 


グループを 


♦/ ♦ボタン固をくり返し押して「グループ 
XX」 （ 「XX」はグループ番号)を選びまず。 
複数のグループびある場合は、V■►ボタン 
固をくり返し押して名前を付けたいグ 
J レープ番号を選び、決定ボタン固を押しま 
す。 


次のぺージにつづく 





























4 数字/で字入カボタン國で文字を入力 
ずる。 

入力でさる文字について詳しくは、「文字 
入力について」 （37 ページ)をご覧 < ださい。 
次の文字を入力ずるには、♦ボタン固を巧 
して カーソルを 動かします。 

文字をミ肖ずときは、 ♦/ ♦ボタン固をくり 
返し巧して削除したい文字を逞び、取消し 
ボタン國を巧します。 

5 手順3と4をくり返して名前を付け、 
ミ夫定ボタン固を巧ず。 

名前び登歸されます。 

ごま 意 

• グループ機能使用時のみ、グループに名前を付けるこ 
とびでさます。 

• グループ機能使用時に曲名を付ける場合は、選択して 
いるグループ内の巧のみ名前を付けることびできま 
す。 

• ディスクをに、 rabc // def 」 のように r //」 を文字の間に 
入れると、グループ機能び使えなくなる場合びありま 
す。 

ちょっと 一言 

曲名は再生中でを付けられます。名前を付け終わるま 
で再生び<り返されます。 


名前を消す 


1 「メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ） 
の手順1〜引こしたがって r タイトル 
ショウキョ？」を選び、ミ夫定ボタン固 
を巧ず。 

2 名前を消ずものを選ぶ。 


ディスク名 


♦/* ボタン固をくり返し押して「デイス 
ク」を選びます。 


グループ名 


V * ボタン固をくり返し押して「グループ 
XX 」 ( rxxj はグループ番号)を選びます。 
複数のグループびある場含は 、♦/♦ボタン 
固をくり返し巧して名前を消したいグ 
ループ番号を選びます。 

。岡 

♦/* ボタン固をくり返し押して名前を消 
したし、「トラック xxx 」（「 xxx 」 はトラック 
番号)を選びます。 

3 ミ夫定ボタン固を押ず。 

名前び消えます。 

ごを 意 

• グループ機能使用時のみ、グループの名前を消すこと 
びでさます。 

• グループ機能使用時に曲名を消す場合は、選択してい 
るグループ巧の曲のみ名前を消すことができます。 

• 巧び登録されていないグループの名前は消せません。 

• Net MD 機器を使ってパソコンからチェックアウト 
(転送）した曲の名前は消せません。 
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义字人力について 


U モコンの数字/文字入カボタン國の各ボタンには文字び割り当て6れています。ボタンを巧 
すたびに liTF のよ5に文字び変わ0ます。入力ずる文字の種類(アルファべット大文字-ル文字、 
カタカナ、数字)を切り換えるには、設定ボタン团を巧します。 

♦/* ボタン固でも文字を入力ずることびできます。 


ボタン 

アルファべット大夕字 
モジセンタク AB 

アルフアベツトル文字 
モジセンタク ab 

カタカナ 
モジセンタクア 

数字 

モジセンタク 12 

1 

'-/,.()：!? 


アィゥェォ 
アィゥェォ 

1 

2 

ABC 

a b C 

カキクケコ 

2 

3 

DEF 

d ef 

ヴシスセソ 

3 

4 

GHI 

g h i 

タチツテト 

'ッ 

4 

5 

J KL 

iki 

ナニヌネノ 

5 

6 

MNO 

m n 0 

八ヒフへホ 

6 

1 

PQRS 

pqrs 

マ S ム六モ 

7 

8 

TUV 

t U V 

ャュョ 

ャュョ 

8 

9 

WXYZ 

wxyz 

ラ U ルレ □ 

9 

>10 

割 0 当てなし 

割 0 当てなし 


割 0 当てなし 

10/0 

スペース 

スペース 

ワヲン 

0 



& + く > _ 二"；# $ 〇/〇 @ 
ア〜ッ 


ごを意 

'‘（濁点)は「引と r 力/ヴ/夕 / A 」 の各行の文きの乾 n (半濁点)は A 巧の文字の後のみ入力できます。 


■ MD を編集ずる 
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曲やグループを消す 

録音した®やグループを消すことびでさます。 
一度消した巧やグループは元に戻すことびで 
さません。消す前に、内容をよく確認してく 
ださい。 

消すには、次の3種類の方法びあります。 

. 1巧を消す 
. 巧の一部分を消す 
. 全曲を消す 

ごま意 

Net MD 機器を使ってパソコンからチェックアウト(転 
送）した巧は消せません。 

1巧を消す 

1「メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ） 
の手順1〜引こしたびって「トラック 
ショウキョ？」を選び、ミ夫定ボタン回 
を巧ず。 

表示されている巧の再生び始まります。 

2 */* ボタン固をくり返し巧して消し 
たい巧を選び、決定ボタン固を巧ず。 

巧び消えます。消した巧よ0後の巧蚕は 
順に繰0上びます。 

ごま意 

グルーフ内の曲をずべておすと、グルーフち消えます。 


巧の一部分を消す 

曲中の消したい範囲を指定して、その部分を 
消すことびでさまず。 

1「メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ） 
の手順1〜5にしたびって 「A-B ショ 
ウキョ？」を還び、巧定ボタン固を巧 
ず。 

表示されている曲の再生び始まりまず。 

2 ♦/* ボタン固をくり返し巧して一部 
を消したい巧を還び、巧定ボタン固を 
巧す。 

「カクニン」と 「A チテンケツテイ？」び交 
互に表示され、消したい部分の始点 (A 化 
点)を設定するための再生び始ま0ます。 

お点までの数秒間びく 0あし再生されま 
す。 

3再生される音を聞さなび5、 ♦/ ♦ボ 
タン固をくり返し巧して、消したい部 
分の始点 (A 地点)を還ぶ。 

1/86秒(け*)ずっ位置をず5せまず。秒、 
分単位でずらしたいとさは、♦/♦ボタン 
固を巧して、秒または分を点滅させてから、 
♦/* ボタン固を巧します。 

* モノラルまたは LP 2 ステレオ録音した曲は 2 f ず 
つ、 LP 4 ステレオ録音した曲はがずつ位置をずら 
せます。 

4決定ボタン回を巧ず。 

「B チテンセツテイ」び表示され、消したい 
部分の終点 (B 地点)を設定するための再生 
び始ま D ます。 

5再生を続けて、消したい部分の終点 (B 
地点)まで巧き、巧定ボタン固を巧ず。 

「A-B ショウキョ」と 「B チテンケツテ 
イ？」び交互に表示され、 A-B 間を消した 
つなぎ目の部分び< 0返し再生されます。 

6 決定ボタン固を巧ず。 

A-B 部分び消えます。 
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一度に、 MD の全曲と全曲名、ディスク名、グ 
ループ名をミ肖すことびでさます。 

1 「メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ） 
の手順1~ 5にしたびって r スべテサ 
クジョ？」を選び、ミ夫定ボタン固を巧 
ず。 

「スべテサクジョ？ ？」び表示されます。 

2 決定ボタン固を巧ず。 

MD の全曲と全曲名、ディスク名、グループ 
名び消えます。 


曲の順をををえる 

曲を好さな位置に移動させて、曲順を変え6 
れます。曲順を変えると、曲番ち順に付け直 
されまず。 

1 r メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ) 
の手順1~ 5にしたがって「トラック 
イドウ？」を還び、ミ夫定ボタン固を巧 
す。 

表示されている曲の再生び始ま0ます。 

2 ♦/ ♦ボタン固をくり返し巧して移動 
したい巧を還び、決定ボタン固を巧 
す。 


3 */ ♦ボタン固をくり返し巧して移動 
した後の巧をを還ぶ。 



4 決定ボタン固を巧す。 

曲び移動します。 


ご注意 

移動先の巧番びグループに属する場合、移動先のグルー 
プに登録されます。また、グルーフ登録済みの曲の移動 
先の巧まび、グレープ未登録の場合、移動した巧のグ 
ループ登録は解除されます。ただし、グループ機能び働 
いているとさは、グループ内でしか巧は移動でさませ 
ん。 


次のぺージにつづく 

















2 つの曲を 1 つにする 

連続した2つの曲をつないで1曲にすることび 
でさます。つないだ曲降の曲番は、順に付 
け直されます。 

1「メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ） 
の手順1〜5にしたがって「トラック 
ヶツコウ？」を選び、ミカ定ボタン固を 
巧ず。 

表示されている巧の再生び始まりまず。 

2 */* ボタン固をくり返し巧して前に 
つなざたい曲を還び、巧定ボタン固を 
巧ず。 


SP L-SYNC 

国国国 国国国 ■■国国国 ■ 

ミ - む i；:i 

广 ■ ■ T T T 

■■ i ■:■: 

iA 

1 ML) 1 アーフじ U 

MEGA BASS R_) 


前につなぎたい曲 

3 V* ボタン固をくり返し巧して、後に 
つなぎたい巧を選ぶ。 



4決定ボタン固を押ず。 

巧びつなびります。 

つないだ2巧の両方に曲名び付いている場 
合は、後ろの巧の曲名び消えます。 


ごを意 

• 別々のグループに登録された2つの曲をつなぐと、後 
の巧は前の曲が属するグルーフに登録され直します。 
また、グループ登録済みの曲とグルーフ未登録の巧を 
つなぐと、前の巧の属性と同じになります。ただし、 
グループ機能が働いているとさは、グループ巧でしか 
巧をつなげません。 

• 録音モード ( SP ステレオ、 LP 2 ステレオ、 LP 4 ステレオ、 
モノラル)び同じ巧しかつなげません。 

• Net MD 機器を使ってパソコンからチェックアウト 
(転送）した曲はつなげません。 
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曲を 2 つに分ける 

1つの曲を2つに分け、それぞれに頭出しのた 
めの曲まを付けることびでさます。分けた曲 
L ツ降の曲番は、順に付け直されます。 

1 r メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ） 
の手順1~ 5にしたびって「トラック 
ブンカツ？」を選び、ミ夫定ボタン固を 
巧ず。 

表示されている®のち生び始ま0ます。 

2 */ ♦ボタン固をくり返し巧して分け 
たい巧を還び、決定ボタン固を巧ず。 

「カクニン」び表示され、分ける部分を設定 
するための再生び始ま0ます。分ける部 
分の数秒間びく 0返し再生されます。 

3 再生される音を聞さなび6、 ♦/ ♦ボ 
タン固をくり返し巧して、巧を分ける 
位置を調節ずる。 

1/撕秒（け*)ずっ位置をず5せます。 

秒、分単位でず5したいとさは、♦/♦ボタ 
ン固を巧して、秒または分を点滅させてか 
5、 ♦/ ♦ボタン固を巧しまず。 

* モノラルまたは LP 2 ステレオ録音した曲は 2 f ず 
つ、 LP 4 ステレオ録音した巧は 4 f ずつ位置がずら 
せます。 

4 ミ夫定ボタン固を巧す。 

巧び分かれます。 

分ける前に付いていた曲名は、前の巧だけ 
に付さ、後ろの®には付をません。 

ごを意 

• 巧の先頭または最後では曲を分けられません。 

• Net MD 機器を使ってパソコンからチェックアウト 
(転送）した曲は分けられません。 


曲を1つのクループにまと 
める 

連続する複数の巧を]つのグループにまとめ 
ることびでさます。 CD アルバム別やアーティ 
スト別などのグループに分けて管理するとを 
に便利です。グループは99まで設定すること 
びでさます。グループに分けると、各グルー 
プ内の巧蚕は]か5順に付け直されます。 


グループ機能解除時 



1 「メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ） 
の手順1〜引こしたびって「グループ 
サクセイ？」を選び、決定ボタン固を 
巧ず。 

文字入力画面にな0、カーソルび点滅しま 
す。 


ごを意 

グループ機能使用時のみ、グループを作成すること 
びでをます。 

2 r 名前を付ける」 （35 ぺージ)の手順3 
〜5にしたびってグループ名を付け 
る。 


次のぺージにつづく 


■ S を編集ずる 
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3 ♦/ ♦ボタン固をくり返し巧してグ 
ループの先頭にしたい巧を還び、巧定 
ボタン固を巧ず。 

4 ♦/ ♦ボタン固をくり返し巧してグ 
ループの最後にしたい巧を還び、巧定 
ボタン固を巧ず。 

グループび設定され、最後に登録した巧の 
再生び始まります。 

ごま意 

• 連続していない巧はまとめることはできません。ま 
た、同じ巧を同樹こ別々のグルーフに登録ずることは 
できません。連続していない巧をまとゆたい場合は、 
曲順をがべかえて (3 弓ページ)、まとめたい曲を連続さ 
せてからグルーフ登録を行ってくださし、。 

• 手順2でグループ名を入力しないと、グループ名は 
rG の up * * (ブループま号)」と表示されます。 

• グループ機能を使って録音した MD は、他のグループ 
機能が応機器でを使えます。ただし、機器によっては 
グループ機能の動作び本機とは異なる場合びあ0ま 
す。 

• グループ機能の設定は、 MD を取り出したり、本機の 
電源を切ったりしてを記憶されています。 

• グループ磯能使用時は、グルーフに未登録の巧は表 
お、再生でさません。 

• 既をのグループに巧を追加するとグループ内の最後 
の巧の後に曲び追加されます。ブループ磯能解除時 
は、追加録音した巧於降の曲番び変わります。 

• グループ管理情報び正しいフ オーマッ トで記述され 
ていない MD を挿入ずると、 r グルーフ」び点滅します。 
この場合、グループ機能は使えません。 

• Net MD 磯器を使ってパソコンか5チェックアウト 
(転送）した曲はグループ登録できません。 


グループを解除する 

グループを指定して、グループ設定を解除す 
ることびでさます。 

1「メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ） 
の手順1〜引こしたびって「グループ 
カイジョ？」を選び、ミ夫定ボタン固を 
巧ず。 

ごま意 

グループ機能使巧時のみ、ブループ設定を解除ずる 
ことびでさます。 

2 ♦/ ■►ボタン固をくり返し巧して、グ 
ループ設定を解除したいグループを 
還ぶ。 

3巧定ボタン固を巧ず。 

グループび解除されまず。 

すべてのグループを一度に阻おするには 

1手順1で r グループスべテカイジョ？」を逞 
び、ミ夫定ボタン固を巧します。 

「グループスべテカイジョ？ ？」び表示され 
ます。 

2 巧定ボタン固を押す。 

MD 内のずべてのグループ設定び解除され 
ます。 


ちょっと一言 

• グループ機能のない機器で録音した曲でわグループ 
登録することびできます。 

• グループを作るだけで曲を入れないとさは、手順3で 
「トラック； V ンイシテイ None 」 を選びます。手順2で 
グループ名を入力しないと、 r トラック A ンイシテイ 
None 」 は選べません。 
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ひとつ前の操作を取 0 消ず 

最後に行った編集操作を取り消し、その前の 
MD の内容に戻します。 

ただし、編集後に次のいずれかの操作をした 
場合は取り消せません。 

• 音声レベル (S.F) 調整機能を使って編集操 
作をした。 

• 他の編集操作をした。 

• 録音操作をした。 

• 電源を切ったり、 MD を取り出した0した。 
• 電源プラグをコンセントから抜いた。 

1 「メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ） 
の手順1〜引こしたがって r モトニモ 
ドス？」を選ぶ。 

取0消せる編集操作びないとさは、「モト 
ニモ ドス？」は表示されません。 


2 決定ボタン固を押ず。 

最後に行った編集操作に応じて、次の項目 
び表示されます。 


編集操作 

項目 

ディスク名や曲名を 
付ける 

「タイトルヘンシュウ？」 

付けた名前を消す 


新しいグループを 
作る 

「グループ？」 

1グループずつ解除 
する 


すべてのグループを 
一度に解除する 


曲の一部分を消す 

「トラックショウキョ？」 

1曲を消す 


全曲を消ず 


曲順を変える 

「トラックイドウ？」 

1つの曲を2つに 

分ける 

「トラックブンカツ？」 

2つの曲を1つに 
する 

「トラックケッコ’ウ？」 


3 ミ夫定ボタン固を巧ず。 

編集前の MD の内容に戻0ます。 


音声レベルを調整する 

SP ステレオ録音した曲の音声レベルを変更す 
ることびでさます。ちとの®は新しい音声レ 
ベルで上書きされます。また、 フてー ドイン- 
フェードアウトを使ラと、曲の頭び次第に大 
さく再生される曲や、巧の最後び次第に小さ 
く再生される巧を作ることびでさます。 

ごを意 

NetMD 機器を使ってパソコンか5チェックアウト(転 
送）した曲の音靑レベルは変更でさません。 


1巧をなの音青レベルををえる 


1 r メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ） 
の手順1~ 5にしたびって r オンセイ 
レベル ( S . F ) チョウセイ？」を選び、ミ夫 
定ボタン固を巧ず。 

2 ♦/ ♦ボタン固をくり返し巧して rs.F 
チョウセイトラックレベル？」を選 
び、ミカ定ボタン固を巧ず。 

3 */ ♦ボタン固をくり返し巧して、音声 
レベルを変更したい曲を還び、ミ夫定ボ 
タン固を巧ず。 

「レベル OdB」 び表示されまず。 

4 再生される音を聞さなび5、 ♦/ ♦ボ 
タン固をくり返し巧して、音声レベル 
を変更ずる。 

-12dB 占、 5+12dB の範囲内 (2dB 単位)で 
変更でさます。 


「 OVER 」 び点巧しないよラに調節します。 



次のぺージにつづく 


■ S を編集ずる 
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5 決定ボタン回を巧ず。 

「S.F ヘンシュウ 0K?」 び表示されます。 

6 決定ボタン固を巧ず。 

「 S.F ヘンシュウ** 〇/〇」び表示され、音声レ 
ベルの書き換えび始ま0ます。書き換え 
には、その巧の再生時間とほぼ同じかそれ 
上の時間びかかります。 

「カン U ョウシマシタ」び表示されるまで、 
操作を途中で停止でさません。 

ごま意 

• 音声レベル書き換え中に本機を揺らしたり、電源プラ 
グをコンセントか！5巧かないでください。録言情報 
び破損して正し < 記録されません。 

• 音声レベルを変更した曲を再び元のレベルに房して 
ち、完全に元の音声レベルには戻りません。何度もを 
更ずると音質びち化します。 

• タイマーび働いているとさは、音声レベルをを更でを 
ません。 


フ I - ドイン•アウトずる曲を作 
る 

1 「メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ） 
の手順1〜5にしたびって r オンセイ 
レベル ( S . F ) チョウセイ？」を還び、巧 
定ボタン固を巧ず。 

2 ♦/* ボタン固をくり返し巧して rs.F 
ヘンシュウフエードイン？」または 
rs.F ヘンシュウフエードアウト？」 

を還び、巧定ボタン固を巧ず。 

3 ♦/* ボタン固をくり返し巧して、 

フエードインまたはフエードアウト 
させたい巧を還び、巧定ボタン固を巧 
ず。 

「ジカン 5.0s」 び表示されます。 


4 再生される音を聞をなび6、 ♦/ ♦ボ 
タン固をくり返し巧して、フェードイ 
ンまたはフェードアウトずる時間を 
調節ずる。 

1秒か515秒の間 (0.1 秒単位)で調節でを 
ます。 

フェ ードインまたは フェ ードアウトされ 
る部分びくり返し再生されます。 

5 巧定ボタン固を巧す。 

rs.F ヘンシュウ 0K?」 び表示されます。 

6 巧定ボタン固を巧ず。 

「S.F ヘンシュウ** 〇/〇」び表示され、フェー 
ドインまたはフェードアウト効果の書を 
込みび始まります。書き込みには、その巧 
の再生時間とほぼ同じかそれ上の時間 
びかか0ます。 

「カン U ョウシマシタ」び表示されるまで、 
操作を途中で停止でさません。 

ごを意 

• フェードインまたはフェードアウト効果の書き込み 
中に本機を揺5したり、電源プラグをコンセントから 
抜かないでください。録音情報び破損して正しく記 
録されません。 

• タイマーび働いているとさは、音声レベルを変更でき 
ません。 
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録音時の設定をする 


曲をを自動で付ける 


ラジオやテープ、あるいは本機につないだ機 
器か5録音するとさに、 ffl 番を自動的に付け 
るよラに設定することびでさます。巧番は、 
音源か5の入力信号び約2砂屯!上続けて一定 
レベル政下になり、再び、そのレベルを越えた 
とさに付さます（レベルシンク□録音機能)。 
レベルを設定することをでさます。ち段の「歸 
音レベルを設定する」をご覧ください。 

1 「メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ） 
の手順1〜引こしたびって 「 MD キノ 
ウセッテイ？」を選び、ミ夫定ボタン固 
を巧ず。 

MD 機能設定画面び表示されます。 

2 */* ボタン固をくり返し押して「卜 
ラックマーク」を選び、決定ボタン固 
を押ず。 

3 */* ボタン固をくり返し巧して 
「 L - SYNC 」 を選び、ミ夫定ボタン固を巧 
ず。 

「L-SYNC」 び点阿します。 

4 メニューボタン國を押ず。 

MD 機能設定画面び消えます。 

曲巧を自動で巧けるのをやめるには 

手順3で r オフ」を選び、決定ボタン固を押しま 
す。 

H-SYNC」 び消えます。 H-SYNC」 び消えてい 
るとさは、録音開始点にのみ曲番び付さます。 


ごを意 

• テープやラジオから録音するときは、雑音などにより 
自動的に付かないことびあります。 

• レベルシンク n 録音中でわ、次のときは曲番び付かな 
し、ことびあ0ます。 

一 巧の間び短くて一定レベル iU 下になるのび2秒未 
满のとさ 

一巧の途中でち2秒しツ上一定レベル政下になるとさ 
一 4秒>な下の巧を録音したとき 
* SP ステレオ、モノラル、 LP 2 ステレオ録音時 ( LP 4 
ステレオ録音時は8秒じ TF ) 

ちよつとひと言 

工場出荷閒ま、レベルシンク n 録音機能び働くよラに設 
定されています。 


録音レベルを設定ずる 


レベルシンク□録音機能で、®番を自動的に 
付けるための録音レベルを設定することびで 
きます。出荷時は- 40dB に設定されています。 
テープやラジオなど、雑音びをく巧番び付さ 
にくいと走は、設定レベルを上げると巧番び 
付走やす< な0ます。 

1 「メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ） 

の手順1〜引こしたびって 「 MD キノ 
ウセッテイ？」を選び、決定ボタン固 
を押ず。 

MD 機能設定画面び表示されます。 

2 V * ボタン固をくり返し押して r レべ 
ル」を選び、決定ボタン固を押ず。 

3 */* ボタン固をくり返し押して入力 
信号の節囲を選ぶ。 

-72dB か! 50dB (2dB 単位)の間で調節で 
さます。 

4 決定ボタン固を巧す。 

5 メニューボタン國を巧ず。 

MD 機能設定画面び消えまず。 


次のぺージにつづく 


MD を編集ずる 
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巧巧の時囲を設定する 

ラジオやテープ、本機につないだ外部機器か 
6録音するとさに、巧と曲の間に約3秒 ULh 
(30 秒未満)の無音状態び続いたとさは、無音 
部分を約3秒に短縮して録音することびでさ 
ます。 

1 「メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ） 
の手順1〜5にしたびって 「 MD キノ 
ウセッテイ？」を還び、巧定ボタン固 
を巧ず。 

MD 機能設定画面び表をされます。 

2 ♦/* ボタン固をくり返し巧して r ス 
マートスぺース」を還び、巧定ボタン 
固を巧ず。 

3 ♦/* ボタン固をくり返し巧してけ 
ン」を還び、巧定ボタン固を巧ず。 

4 メニューボタン國を巧ず。 

MD 機能設定画面び消えます。 

な 巧を自国でそろ无るのをやめるには 

手順3でけ刀を還び、ま定ボタン固を巧しま 
す。 

ちよっと一言 

工場出 S 時はスマートスペース機能び働くよ5に設定 
されてレます。 


録音モードを設定する 

録音モードは政下の4種類か5選ぶことびで 
をます。 

.SP (SP ステレオ録音） 

.LP2 (LP2 ステレオ録音） 

.LP4 (LP4 ステレオ録音） 

.MONO (モノラル録音） 

録音モードを 「LP2」 または 「LP4」 にすると、録 
音時間を2倍または4倍 (80 分の MD な5160 
分または320分）にしてステレオ録音するこ 
とびでをます (MDLP 録音)。また 「MONO」 
にすると、ステレオ信号をモノラルに変換し 
て録音することで、録音時間び通常のステレ 
才録音の約2倍 (80 分の MD な5160分)にな 
ります。音質を重視される場合は、 SP ステレ 
才録音をおすすめします。 

1 「メニュー操作のしかた」 （33 ぺージ） 
の手順1〜引こしたがって 「 MD キノ 
ウセッテイ？」を選び、ミ夫定ボタン回 
を巧ず。 

MD 機能設定画面び表示されます。 

2 V * ボタン固をくり返し巧して r □ク 
オンモード」を選び、ミ夫定ボタン固を 
巧ず。 

3 */* ボタン固をくり返し巧して録音 
モードを選び、決定ボタン固を巧ず。 

4 メニューボタン國を巧ず。 

MD 機能設定画面び消えます。 


ごを意 

• MDLP 録音した MD は、 MDLP にが応していない機器 
で再をすることはでさません。 

• LP 2/ LP 4 ステレオ録音した巧は、 MDLP に対応して 
し、ない機器で再生や編集をしようとすると、 rLP :」 と 
表示され、再生や編集をすることはできません。 

• 録音中に録音モードを変えることはできません。 
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画面の設定を巧える 


の 

面 


電源び入っているとさと、切れているとをの 
両方について設定することびでさます。 

1明るさボタン國を巧す。 

電源を入っているとをは r バワーオンアカ 
ルサ」、切っているとさは r バワーオフアカ 
ルサ」び表示されます。 

2明るさボタン國をくり返し巧して r ア 
カルイ」、 r クライ」、 r オフ」のいずれか 
を選び、ミ夫定ボタン固を巧ず。 

ちょっと一言 

設定ボタン团で設定項目の r アカルヴ」を選んで、画面の 
巧るさを変えることちでさます。 


電源を切ったとさに表示される時計表示を消 
して、消費電力を抑えます(節電モード)。 

電源を切っているときに、表示切換ボタ 
ン國 をくり返し巧して、時計表示を消し 
まず。 

ちょっと一言 

節電モード時ち、タイマーは働さます。 


指定した時間びたつと、自動的に電源び切れ 
ます。 

1聞きたい音楽を再生ずる。 

2スリープタイマーボタン画をくり返 
し押して、時間またはけ一りを選 
ぶ。 

「オート」を選ぶと、100分たつと電源び切 
れます。指定した時間よりも前に CD や 
MD、 テープ、本機につないだ"ウオークマ 
ン"の再生び終わると、自動的に電源び切 
れます。 

スリープタイマーを途中で止ゆるには 

手順2で r オフ」を選びます。 

ちょっと一言 

設定ボタン国で設定項目の r © ス U - プ」を選んで、ス 
I 」ープタイマーを設定することもできます。 


次のぺージにつづく 
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再生タイマーを巧う 


指定した曜日、時刻に音楽を聞くことびでを 
ます。し^(下の音源を巧生でをます。 

• CD 

• MD 

. テープ 
. ラジオ 
. "ウォークマン" 

操作の前に時計を合わせてください （ 15ペー 
ジ)。 

1音源を準備ずる。 


CD / MD / テープ 


CD、MD、 テープを入れて<ださい （17 
ぺージ)。 


ジオ 


ラジオ局をプ U セツト登録してください 
(19 ページ)。 



"ウオークマン"を本機につないでくださ 
し、 (21 ページ)。 

2タイマーの種類を選ぶ。 

再生/録音タイマーボタン画をくり返し 
押して「©サイセイ」を選び、決定ボタン固 
を押します。 

3設定したい曜日を選ぶ。 

*/* ボタン固をくり返し巧して設定した 
い曜日を選び、決定ボタン固を押します。 
選んだ曜曰の下び黒に変わ0ます。わラ 
一度押すと、選択び解除されます。複数の 
曜日を選ぶことびでさます。 

設定び終わった5、 */* ボタン固をく 0 
返し押して「ケッテイ」を選び、ミ央定ボタン 
固を巧します。 



4開始時刻と終了時刻を合わせる。 

♦/ ♦ボタン固をくり返し巧して、「時」を合 
わせ、;夫定ボタン面を巧します。「分」およ 
び終了時刻ち同様に設定します。 



5音源を選ぶ。 



♦/* ボタン固をくり返し巧して音源を還 
び、巧定ボタン固を巧します。 


ジオ 


♦/* ボタン固をくりおし巧して r チュー 
ナー」を選び、;夫定ボタン固を巧します。 
♦/* ボタン固をくりおし巧して f VI」また 
は 「AM」 を選び、巧定ボタン固を巧します。 
♦/* ボタン固をくり返し巧して、聞きたい 
ラジオ局のプI」セツトま号または「マニュ 
アル」を選び、巧定ボタン固を巧します。 
「マニュアル」を還んだ場合は、♦/♦ボタン 
固をく 0返し巧して聞さたいラジオ局の 
周波数に合わせ、巧定ボタン固を巧します。 

6音量を調節ずる。 

♦/* ボタン固をくり返し巧してタイマー 
開始時の音量を設定し、巧定ボタン固を巧 
します。タイマーの設定®認び表示され 
ます。 

7電源を切る。 

タイマー開始時刻の約15秒前に、電源び入 
0ます。開始時刻に電源び入っていると、 
タイマーは働きません。 

ちょっと一言 

CD や MD 、 "ウオークマン’の好きな巧だけ再生した 
いときは、手順1でフ n グラムします (23 ページ)。 
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録音タイマーを巧ラ 


指定した曜日、時刻にラジオか 5MD やテー 
つ' "ウォークマン"に録音することびできま 
す。タイマーは3件まで設定でさます。操作 
の前に時計を合わせてください （ 15ページ)。 

1 「ラジオ局を登録ずる」 （19 ぺージ)の 
手順にしたがって、ラジオ局を登録す 
る。 

2 タイマーの種類を選ぶ。 

再生/録音タイマーボタン圆をくり返し 
巧して「©□クオン n」 から「©□クオン 
回」までのいずれかを選び、ま定ボタン固 
を巧します。 

3 録音回数を還ぶ。 

♦/* ボタン固をくり返し押して、「イツカ 
イ？」または「マイシュウ？」を選び、決定 
ボタン固を押します。 

4 設定したい曜日を選ぶ。 

手順2で「イツカイ？」を選んだときは、 ♦/ 
♦ボタン固をくり返し押して旧」を合わせ. 
決定ボタン固を押します。旧」を同様に設 
定します。 

手順2で「マイシュウ？」を選んだとさは、 
*/ ■►ボタン固をくり返し押して設定した 
い曜日を選び、決定ボタン固を押します。 
選んだ曜曰の下び黒に変わります。わラ 
一度押すと、選巧び解除されます。複数の 
曜日を選ぶことびでさます。 

設定び終わったら、 */ ■►ボタン固をくり 
返し押して r ケッテイ」を選び、決定ボタン 
固を押します。 



5 開始時刻と終了時刻を合わせる。 

♦/♦ボタン固をくり返し押して「時」を合 
わせ、決定ボタン固を押します。 r 分」およ 
び終了時刻わ同様に設定します。 



6 ラジオ局を還ぶ。 

♦/* ボタン固をくり返し押して 「FM」 また 
は 「AM」 を選び、決定ボタン固を押します。 
♦/* ボタン固をくり返し押して、聞きたい 
ラジオ局のプI」セツト番号または r マニュ 
アル」を選び、決定ボタン固を押します。 
「マニュアル」を選んだ場合は、♦/♦ボタン 
固をくり返し押して聞きたいラジオ局の 
周波数に合わせ、決定ボタン固を押します。 

7 録音巧を還ぶ。 


MD へ 


♦/* ボタン固をくり返し押して 「MD へ □ 
クオン」を選び、決定ボタン固を押します。 
*/* ボタン固をくり返し押して録音モー 
ド (46 ページ)を選び、決定ボタン固を押 
します。 

タイマーの設定確認び表示されます。 



♦/* ボタン固をくり返し押して「テープへ 
□クオン」を選び、決定ボタン固を巧しま 
す。 

タイマーの設定確認び表示されます。 


"ウ ォーク 7ン "へ 


♦/ ♦ボタン固をくり返し巧して「ウオーク 
マンへ□クオン」を還び、ホ定ボタン固を 
巧します。 

タイマーの設定®認び表示されます。 


次のぺージにつづく！=!^ 


その他の設定をずる 
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8 MD または テープを 入れるか、 

"ウオークマン"を本機につなぐ。 

MD に新しいグループを作って録音する場 
合は、 MD ボタン回を押して音源を MD に 
切り換え、 MD グループボタン國を押し 
て r グループ」を点好させます。 

既存のグループの中に録音する場合は、 

着!+/_ボタン固をくりかえし押して、録 
音先のグループを選びます。 

テープに録音する場合は、録音したい面を 
上にして入れます。 

9電源を切る。 

タイマー開始時刻の約40砂前に、電源び入 
ります。開始時刻に電源び入っていると、 
タイマーは働さません。 

1：：)前の頃目に戻るには 

戻るボタン回を押します。 

再をタイマーの設定を確認/おお/お更する 
には 

1 再生/録音タイマーボタン圆をくり返し押 
して「のサイセイ」を選び、決定ボタン回を 
押す。 


ごを 意 

• 再生タイマーや録音タイマーび働いているとさにス 
1」ープタイマーを使ラと、ス U —フタイマーび優先さ 
れます。 

• 再生タイマーと録音タイマーの設定時間び重なって 
いる場合は、録音タイマーが優先されます。 

• 複数の録音タイマーび重なっている場合は、録音番号 
(贷 n クオン凸〜且)のルさい設定び優先されます。 

• 録音中、ボリュームは最ルになります。 

• MD に録音ずるとさに、録音しているラジオ局に局名 
びある場合は、ラジオ局名び記録されまず。 

• 録音タイマーを使って MD や"ウオークマン"に録音す 
るときは、ワンタッチ録音ボタンを巧してを曲まをつ 
けることびでさません。 

• "ウォークマン"に録音するときに、複数の録音タイ 
マーを連続する時間で設定している場合、後ろの録音 
タイ 7 —の開始時刻の 1 分前に本機び準備に入るた 
め、前の録音タイマーの最後の1分間は録音されませ 
ん。 

例） ©□ クオン n : 7:00AM 開始〜 8:00AM 終了、 
©□クオン且； 8:00AM 開始〜 9:00AM 終了と設定し 
た場合、 ©□ クオン曰は 7:59AM に本機び準備に入る 
ため、 ©□ クオン田の 7:59AM か 58:00AM までは何 
を録音されません。 


2 ♦/ ♦ボタン固をくり返し押して「オン」、 r 才 
フ」または r ヘン〕引を選び、決定ボタン固 
を押す。 

「ヘンコウ」を選んだときは、タイマーを設 
定し直して < ださし、。 

録音タイマーの設定を確認/おお/お更ずる 
には 

1再生/録音タイマーボタン圆をくり返し押 
して、確認または解除したい録音タイマー 
設定を選び、決定ボタン固を押す。 


2 */ ♦ボタン固をくり返し押して「カクニン」、 
「サクジョ」または「ヘンコウ」を選び、決定 
ボタン固を押す。 

「ヘンコウ」を選んだときは、タイマーを設 
定し直して < ださし、。 
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使用上のごま意-主な仕様 


ほ用上のごミち意 

巧をでをるディスク 

• 音楽用の 

• CD - R / CD-RW (音楽データ） 

• MD 

巧をでまないディスク 

• 円形切外の特殊なあ状(カード型、 A — 卜型など）をし 
たディスク 

• 紙やシールの貼られたディスク 

• 中ちディスクやレンタルディスクで、セ n 八ンテーフ 
やレンタルディスクのラベルなどの接着剤びはみ出 
した0、はがしたあとのおるディスク 

• 市販されているシールや U ングなどのアクセヴ1」一 
を取りつけたディスク 

• 8 cm ディスクを標準ディスクに変撰するアダプター 
を使用したディスク 

• セッションク□ーズ処理をしていない CD - R および 
CD - RW ディスク 

• 状態の悪いレコーダーやディスクで録音した CD - R お 
よび CD - RW ディスク 

設置時のごミち意 

• 温度上昇を防ぐために、密閉した場巧に置かず、風通 
しの良い所で使ってください。 

• スピーカーの近くに磁気を発生ずるをの(健康器具、 
玩具など)を置くと、相互作用でテレビ画面に色む5 
び起こりやすくなります。 

• 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などび塗られている 
場所に、本体およびスピーカーなどを置くとさは、変 
色、染みなどび残ることびあ0ます。 

• 部屋の暖房を入れた直鞭など、内部のレンズに水滴び 
つくことびあります(結露)。正常に動作しないばか 
りでなく、ディスクや部品を傷めることびあるので、 
本機を使わないときは、ディスクを取り出してくださ 
し結露び生じたときは、ディスクを取り出して、電 
源を入れたまま約3日分放置し、再び電源を入れ直して 
ください。をし何時間たってち正南に動作しないと 
きは、ソニーの相談窓□にご相談ください。 


巧巧時の巧熱について 

• 使用中、本体の温度が上昇することびありますび、故 
障ではありません。 

• 大音量で鳴らし続けると、本体キャビネットの天板や 
側板、底板、通風孔はかなり熱くなります。このよう 
なときは、火傷などのけびの原因になるため、キャビ 
ネットなどに触れないで<ださい。 

また、動作中の温度上昇を避けるために空;令フアンを 
搭載している機器では、大きな音を出したときなどに 
フアンび回転します。機器の温度び上昇して故障の 
原因になるため、フアンの通風孔付近を塞びないで< 
ださい。 

• 電源を切っているにちかかわらず、本機の天板び温か 
くなることびあ0まずび故障ではあ0ません。電源 
コードびコンセントに差し込まれている限り、電源を 
切っているとさでち本機の一部には電流び流れてい 
て、 IJ モコンでの操作の待ち受けや、タイマー動作な 
どのために使われています。 

テレビのをむ5にごいて 

本機のスピーカーは防磁型ではありません。そのため、 
本機のスピーカーをテレビのそばで使ラと、テレビ画面 
に色むらび起こります。テレビから離してお使いくだ 
さい。色むらび起きたら、いったんテレビの電源を切り、 
15〜30分後に再びスイッチを入れてください。それで 
を色むらび残る場合は、スピーカーをさらにテレビか5 
離してください。 

テレビのノイズにごいて 

本機はデジタル機器です。そのため本機をテレビのそ 
ばで使ラと、画面にノイズが入ることびあります。テレ 
ビから離してお使いくださし、。 

お手入れのしかた 

キャビネットや y くネル面のちれは、中性洗剤溶液をかし 
含ませた柔5かし巧などで拭いてください。シンナー、 
ベンジン、アルコールなどは表面を傷めるので、使わな 
いでください。 

CD の巧0巧いかた 

• 柔5かい巧でディスクの中/なからがの方向へ軽く拭 
いて < ださい。 

• ちれびひどいとさは、少し湿らせた巧で拭いた被、乾 
いた巧で水気を拭き取ってください。ベンジンやレ 
コードク U —ナー、静電気防止剤などは使わないで< 
ださい。 

• 直射日光び当たる場所、車やトランクの中など、高音 
になるところには置かないでください。 


次のぺージにつづく 


Mi±©ci . ま珪様 
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MD の巧 0 巧いかた 

• シャッターを無理に開けよラとすると、壊れます。 
シャッターび開いてしまった場合は、内部のディスク 
に直接軸れずに、すぐに閉めて < ださい。 

• ディスクに付属のラベルはシャッターの周りなど所 
定の位置技外に貼らないでください。必ずラベル用 
のくぼみに貼って<ださい。くぼみの形はディスク 
によって異なります。 


ラベルを 
貼る位置 



ソヤツター 


定期的にカートリツジ表面についたほこりやゴミを 
乾いた巧で拭き取つてください。 

直射日光び当たる場所、車やトランクの中など、高音 
になるところには置かないでください。 


長時巧テープの巧用は遥けて<ださい 

弓0分を超える長時間テーフは、テーフ自体び薄く伸びや 
すい性質になっています。そのため機械に卷さ込まれ、 
本機の故障の原因となる場合びあるため、使わないで< 
ださい。 

テー プへジドのお手入れ 

へッドはおよそ10時間使ラごとに別売りのク U - ニン 
グカセット(乾式） C -1 KD を使ってク U - ニングしてく 
ださい。巧れびひどくなると、音び悪い、音びかさい、音 
びとぎれる、前の音び消えないで残る、録音びできない、 
などの症状び出ます。 

また、特に大切な録音をする前やちいテープを使巧した 
後には、かな5ずク U —ニングしてください。詳しくは 
ク U —ニングカセツトの取扱説明書をご賣ください。 


MD の録音内容を消した<ないとまは 

誤消去防止つまみをず5して巧を開きます。再び録音 
するときは、つまみを元の位置に戻します。 



ツメを折ってを、折ったツメの部分だけ巧をふさげば再 
び録音でさます。 
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MD のシステム上の制約 

MD ではい < つかのシステム上の制約があり、次のよラ 
な症状び出る場合びあります。これ5は故障ではあり 
ませんので、あらかじめご了承くださし、。 

巧を消してを、ディスクの録音でまる巧0時巧が増 
えない 

ディスクの録音できる残り時間を表示するとき、12秒# 
な下の部分は無視ずるため、短い巧を何巧消しても、録 
音でさる残り時間び増えないことびあります。 

* SP ステレオ録音時。（モノラル、 LP 2 ステレオ録音時 
は約24秒、 LP 4 ステレオ録音時は約48秒） 

ディスクに録音した時巧と巧0時間の合計び、最大 
録音可能時間と一致しない 

通常、録音は約2秒>を最小単位としてディスクに記録 
されまず。2秒-^>に満たない場合でを、実隙には2秒 # t 
分のスペースを使ラため、実隙に録音でさる時間はかな 
くなります。また、 MD に傷びあるとその部分を自動的 
に削除するため、その分の時間び減ります。 

* tSP ステレオ録音時。（モノラル、 LP 2 ステレオ録音時 
は約4秒、 LP 4 ステレオ録音時は約8秒） 

編集した巧を再をしなび5早送り、早戻しずると音 
び适切れる 

再生しなびら早送り、早戻しずるときは通常より高速で 
再をします。このため、短い曲びディスクの上に分散し 
ていると探すのに時間びかかり、音び途切れることびあ 
0ます。 

巧巧な曲び作5れる 

CD の巧間び長い場合、余分な巧び作られることびあり 
ます。 

録音したトラック巧が具なる 

CD に短い曲び含まれている場合、録音しても巧番が付 
かず、 CD と MD で曲数が異なることびあります。 

デジタル録音の制約(シ y アルコピーマネージメジ 
トシステム)にごいて 

デジタルオーディオでは、音声信号をデジタルでやりと 
りしまず。 CD 、 MD、DAT (デジタルオーディオテープ)、 
衛星デジタル音楽放送などびこれに当たり、これ5は音 
楽を手軽に劣化の少なし VI 犬 Si でコピーでをます。この 
ため、音楽ソフトの著作権を保護するコピー規制（シ1」 
アルコピーマネージメントシステム)び必要となり、本 
機はこのシステムに準拠しています。 

原則1:デジタル録音したちのか日、さらに他のデジタ 
ル録音機器 ( MD や DAT デッキなど) への デジタル録音は 
でさません。 

原則2 :アナ n グ録音したちのは、他のデジタル録音機 
器へ1度だけデジタル録音でさます。 


機器のアナ n グ入出力端子同±を接続してアナ n グ錄 
音するときは、上記の原則にあたりません。 

著作権を保護するたゆのコピーコント n —ル信号を除 
去、改変してコピーを作成することは、個人として楽し 
む目的であってち法律で禁止されています。 

長時巧録音 (MDLP 録音)について 

MDLP 録音した曲は、 MDLP 巧応機器でのみ再生できま 
す。 LP 4 ステレオ録音は、特殊な圧縮ち式によって長時 
間録音を実現しています。音質を重視するときは 、 SP 
ステレオ録音または LP 2 ステレオ録音をおすすめしま 
す。1枚の MD に各録音モードを混在させて録音するこ 
とをでさます。 

録音 モー ドを 「 MONO 」 にしてを、 スピーカーからは 音 
源のままの音声(ステレオ信号録音時はステレオ音声） 

び聞こをます。 

LP 2/ LP 4 ステレオ録音した曲ホ、 MDLP に対応していな 
し、機器で再生や編集をしよラとすると、 HP :」 と表おさ 
れ、再生や編集をすることはでさません。 

A イスピードコピー7ネージメジトシステム 
(HCMS) について 

CD を高速で MD にシンクロ録音すると、録音を始めた時 
点から74分間は、同一の巧を高速録音できません。 A イ 
スピードコピーマネージ;>^ントシステム （ HCMS ) では、 
CD の巧ごとに固有なデータ （ ISRC : International 
Standard Recording Code ) をもとに、録音しようと 
している巧び74分政内に録音されているかどラかを判 
定します。 

すでに高速でシンク n 録音された巧を再び高速でシン 
ク n 録音した場合、自動的に通常速度のシンク n 録音に 
切り換わり、録音を継続します。 


Mi±©ci . ま珪様 
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巧障かな？と思った 6 

本磯を使用中にトラブルび発生した場合は、ソニーの相談窓口にご相談になる前に、もう一度下 
記の流れにしたびってチェックして<ださい。自己診断表示機能 (58 ページ)やメッセージー覧 
(59 ページ)わ合わせてご覧ください。メッセージなどび表示されている場合は、書さとめておく 
ことをおすすめします。 



手順2 r システムステレオカスタマーサポート J のホームぺージで調べる 

http://www.sony.jp/suppo 「 t/sy な emste 「 eo/index.html で調へる。 

最新のヴポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答を掲載しています。 



手順3それでをトラブルび脏巧しないとをは 

ソニーの相談窓□屬表紙)またはお買い上げ店にご相談くださし、。 
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巧巧 


症状 

原因と対応のしかた 

電源を切ったのに、表示窓にいろい 
ろな表示び出る 

4 デモ表示になっている。時計を合わせるとデモ表示び表示されなくな 
りますり5ページ)。 

左ちの音のノ くランスび悪い、または 
逆転している 

4 スピーカーコードを正しく接続してくださいり2ページ)。 

雑音びをい 

4 スピーカーコードを正しく接続してくださいり2ページ)。 

-> テレビやビデオなどと本機を離して設置してください。 

U モコンで操作でをない 

-> U モコンと本体の間の障害物を取り除さ、本体を壁光むから離して設 
置してください。 

4 U モコンを本体の U モコン受光部回圆に向けてください。 

4 本体に U モコンを近づけて操作してください。 

4 乾電池び消耗している。新しい電池に交換してください。 

本体の電源ランプ回び点滅してい 
る 

4 電源プラグをコンセントから扳いて政下のことを確認してください。 

• スピーカーコードびショートしていないか （1 2ページ） 

• 付属し：1外•のスピーカーを接続していないか 

• 風通しの悪い所に置いたり通風□をふさいだりしていないか (5 ペー 
ジ） 

• 交流100 VU (がのコンセントに接続していないか (4 ページ） 

CD 

症が 

原因と対応のしかた 

音飛びびする 

CD び'汚れている。 CD の巧れを f 式を取ってください(引ページ)。 

* 振動のない場所(安定した台の上など)に本機を設置してください。 

再生び始まらない 

4 CD び'汚れている。 CD の巧れを f 式を取ってください(引ページ)。 

4 CD に傷びある。 

-> 本機内部のレンズ、または入れた CD び結露している。 CD を取り出し 
て電源を切った状態で約30分間放置し、再び CD を入れてください。 

再生び1曲目から始まらない 

今シャッフル再生、またはプログラム再生になっている。停止中に再生 
モードボタン國をくり返し巧して、表示窓の 「 PGM 」 または rSHUF 」 を 
消し、ノーマル再生に戻してください。 

MD 

症状 

原因と対応のしかた 

再生び始まらない 

-> MD び巧れている。 MD の巧れを巧を取ってください巧2ページ)。 

MD に傷びある。 

4 本機内部のレンズ、または入れた MD び結露している。 MD を取り出し 
て電源を切った状態で約30分間放置し、再び MD を入れてください。 

4 グループ登録された曲びないときに、グループ機能を働かせている。 
MD グループボタン國を巧して、表示窓の「グループ」を消し、グループ 
機能を解除してください。 

音飛びびする 

4 MD び巧れている。 MD の巧れを巧を取ってください巧2ページ)。 

4 MD に傷びある。 

* 振動のない場所(安定した台の上など)に本機を設置してください。 


次のぺージにつづく 


U 使用上のご讓.まな仕様 
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症状 

原因と対応のしかた 

再生び1曲目から始まらない、 
または編集びでをない 

シャッフル再生、またはプ□グラム再生になっている。停止中に再生 
モードボタン國をくり返し巧して、表示窓の 「 PGM 」 または 「 SHUF 」 を 
消し、ノーマル再生に戻してください。 

録音でをない 

4巿販の再生専用の MD び入っている。録音用 MD と交換してください。 
MD の鶏り時間び足りない。 MD 編集機能を使って不要な曲を消ずか、 
別の MD と交換してください。 

CD から MD に高速でシンク□録音 
でさず通常速度の録音に切り換 
わってしまラ 

CD に巧れや傷びある。 

本機を不安定な場所で使っている。安定した場所に本機を設置してく 
ださい。 

々ノ V イスピードコピーマネージメントシステムによる制約で高速湿音で 
をない。高速歸音する場合は、75分経過棲に録音し直してください (53 
ぺージ)。 

瞬間的な雑音び聞こえる 

々 LP 4 録音した曲では、圧縮方式の特性上、録音元の音源によっては、ご 
<まれに瞬間的な雑音び発生します。 

本機で録音した M D を他の機器で 
再生でをない 

々 MDLP に対応していない MD プレーヤーで再生している。 

録音モードを SP ステレオ録音またはモノラル録音にして、録音し直し 
て < ださい。 

ラジオ 

組犬 

原因と対応のしかた 

雑音び入る（「ステレオ」び点滅 
する） 

アンテナを正しく接続し直してください （13 ページ)。 

受信状態のよい場所(窓際や屋外など)や方向を探し、アンテナを設置 
し直してください。 

々市販の外部アンテナをつないでください （14 ページ)。 

近くの電気器具の電源を切ってください。 

テープ 

組犬 

原因と対応のしかた 

雑音びをい、または音びとぎれる 

本体内部のピンチ□ーラーの汚れを取ってください。 

テープへッドの汚れを取ってください (52 ページ)。 

"ウォークマン" 

症状 

原因と対応のしかた 

再生び始まらない 

対応機種し乂がの"ウォークマン"を使っている。対応機種を確認してく 
ださい (68 ページ)。 

録音でをない 

、 "ウォークマン"に空去容量びない。不要な曲を削除してください (31 
ぺージ)。 

々"ウォークマン"の曲やアルバムの数び上限に達した。不要な曲を削除 
してください (31 ページ)。 

対応機種切がの"ウォークマン"を使っている。姉あ機種を確認してく 
ださい (68 ページ)。 
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症状 

原因と対応のしかた 

編集(曲に名前を付ける、曲を削除 
する）びでをない 

4シャッフル再生、またはプログラム再生になっている。停止中に再生 
モードボタン國をくり返し巧して、表示窓の 「 PGM 」 または rSHUF 」 を 
消し、ノーマル再生に戻してください。 

巧部機器 

症状 

原因と対応のしかた 

音び歪む 

4外部入力端子励につないだ機器からのアナ□グ録音中に、規定 U (上の大 
さな信号が入った。本機へ入力される音をルさくしてください。 


上記を確認してを正甫に動作しないとをは（リセット） 

上記のチェック項目を確認しても正常に動作しなし'!場合は、下記の手順で本機をリセットしてく 
ださし、。 

本体の ■ 停止ボタン图、ウオークマンへワンタッチ録音ボタン回、1/(!)電源ボタンのを3つ同時 
に押す。 

rCOLD RESET 」 と表示され、ラジオ局のプ U セット設定や時計、タイマーなどの設定び、お買い上 
げ時の状態に戻ります。 

それでもまだ正常に動作しない場合は、ソニーの相談窓□にご相談くださし、。 








自己診断表示機能 I 

本機には自己診断表示機能びついています。 
これは、本機び正しく動作していないとさ、画 
面に表示番号とメッセージを表示してお知ら 
せする機能です。 

し分下の表をご覧になり、表示に合った対応をし 
てください。2、3度くり返しても正常に戻ら 
ないとさは、ソニーの相談窓□にご相談 < ださ 
い。 


表示番号/メッセージ 

原因と対応のしかた 

C 11 

□クオンボウシェラー 
(録音防止ェっ一 ） 

MD び誤消去防止状態になっている (52 ページ)。 MD を取り出し、録音 
可能状態にして < ださい。 

C 13 

□クオンェラー 

C 録音ェっ一 ) 

正しく録音でをなかった。振動のない場所に本機を設置し、録音をや 
り直して < ださい。 

MD にひどい巧れや傷びある、または MD び規格がである。 MD を交換 
して、録音をやり直して < ださい。 

C 13 

ヨミト U ェラー 
(読取りェラー） 

MD の情報を正しく読み取れなかった。 MD を交換してください。 

C 14 

TOC ェラー 

MD の情報を正しく読み取れなかった。 MD を交換してください。 

MD の全の容を削除してもよい場合は、 MD 編集機能を使って全巧容 
を削除して < ださい。 

C 41 

SCMS ェラー 

録音しよラとした音源び巿販の音楽ソフトのコピーになっている。シ 

U アルコピーマネージメントシステムの制約により、録音でをません 
のぺージ)。 

E 0001 

システムエラー 

本機を動作させるために必要な内部情報に問題び生じた。ソニーの相 
談窓□にご相談 < ださい。 

E 0101 

ピックアップェラー 

光ピックアップに問題び生じた。ソニーの相談窓□にご相談ください。 

E 0201 

□ーデイングェラー 

-> □ーディングに問題び生じた。ソニーの相談窓□にご相談ください。 


* 操作でさなくなった場合は、電源を切って1分程してから再度電源を入れてディスクを取り出してください。 
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メッセー ジ ー 覧 

CD 

メッセージ 

原因と対応のしかた 

コレイジヨウ 
トウ□クデキマセン 
(これ切上登録でをません） 

-> 26曲し^上はプ□グラムできません。 

サイセイチュウ A 
ヘンコウデキマセン 
(再生中は蜜要でさません） 

4 再生中に再生モードを蜜えよラとした。再生を停止させてから、操作 
して < ださい。 

ソウサデキマセン 
(操作でをません） 

4 使巧でをないボタンを押した。 

ディスクガア IJ マセン 
(ディスクびありません） 

4 CD び入っていない、または本機で認識で去ない CD び入っている。 

ぉコ S チュゥ 
(読み込み中） 

4 CD の情報を読み取っているため、表示び消えるまで本機に振動を与え 
ないで < ださい。 

LOCKED 

4 ディスクトレイび固定されているため、開かない。お買い上げ店また 
はソニーのネ目談窓□にごネ目談ください。 

MD 

メッセージ 

原因と対応のしかた 

カクニン 
觸誠 

-> 編集操作で、曲の一部を消したり、曲を分ける部分の指定終了後、確認 
のために再生している。再生される内容を聞をなびら、消す部分や分 
ける部分を確認してください。 

カンリヨウシマシタ 
(完了しました） 

-> MD 編集作業び正常に終了した。 

コウソク□クオン A 
デキマセン 

(高速録音はでをません） 

4 八イスピードコピーマネージ六ントシステムによる制約です。75分経 
過棲に高速でシンク□録音し直してください (53 ページ)。 

* 通常速度でシンク□録音し直してください。 

コレイジヨウ 
トウ□クデキマセン 
(これな上登録でさません） 

-> 26曲 ULL はプ□グラムできません。 

コレイジヨウ 
ニユウ U ヨクデキマセン 
(これ切上入力でをません） 

* 入力可能な文き数(約1,700文字、カナ文字のみで800き)びずでに記録 
されている。不要な曲名などを削除してから、入力し直してください。 

コレイジヨウ 
□クオンデキマセン 
(これ切上録音で去ません） 

録音可能時間び残り少ないため、録音でをない。新しい MD と交換し 
て < ださい。 

-> 255曲！;(上は録音できません。 

録音や編集をくり返し行うと、曲の区切りと同じ扱いになり、時間や曲 
数に関係なく「コレイジヨウ□クオンデキマセン」び表示されます。 

MD のシステム上の制約で、故障ではありません。新しい MD と交換し 
て < ださい。 


次のぺージにつづく 


U 使用上のご讓.主な仕様 
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メッセージ 

原因と対応のしかた 

コレイジヨウ Gp ヲ 
ヴクセイデキマセン 
(これ ULL グループを 
作成でをません） 

4 グループ数の上限(弓9グループ)を越えて新たにグループを作成しよ 
うとした。または、グループ管理情報の更新に必要な夕き数び不足し 
ている。不要な文字(ディスク名または曲名）を消してください。 

今 グループ機能び働いていないとをでち、編集操作を行ラと、グループ管 
理情報び更新されるため、ロレイジョウ Gp ヲヴクセイデキマセン」と 
表あされることびあります。 

ヴイセイチュウ八 
ヘンコウデキマセン 
(再生中は変更でをません） 

4 再生中に再生モードを蜜えよラとした。再生を停止させてから、操作 
してください。 

スマートスペース 

4 録音中、約3秒 ULL (30 砂未満)無音状態び続いたため、無音部分び約3 
砂に短縮された。曲間をつめたくないとをは、スマートスペース機能 
を解除して < ださい (4 目ページ)。 

ソウヴデキマセン 
(操作でをません） 

S . F 編集(録音後の音声レベルの変更、フ卫ードイン-フ卫ードアウト） 
の実行中は他の操作はでをません。 

4 S . F 編集(録音後の音声レベルの変更、フェードイン-フェードアウト） 
の実行中に電源を切ると、書を換えび正背に終了しません。書を換え 
終了後に電源を切って<ださい。 

タダシクジッコウ 
デキマセンデシタ 
(正しく実行でをませんでした） 

録音後の音声レベルの変更やフてードイン-フてードアウトの操作び 
正しく巧われなかった。本機を振動のない場所に置を、傷や巧れのな 
い MD を使巧して、やり直してください。 

ディスクガアリマセン 
(ディスクびありません） 

MD び挿入されていない。 

トラックノサイニ[デス 
(トラックの最後です） 

曲を分ける編集操作中、曲を分ける位置の調節中に曲の最後まで達し 
た。 W ボタン固または*/*/ ♦/* ボタン固を押して、位置を変えてく 
ださい。 

ヘンコウア U 7 セン 
(変更ありません） 

録音後に音声レベルを変更するとをに、音声レベルを変更しないで決 
定ボタン固を巧したため、書き換えをせずに終了した。 

ヘンシュウデキマセン 
(編集できません） 

MD び誤消去防止状態になっている (52 ページ)。 MD を取り出し、録音 
可能状態にして < ださい。 

4 市販の再生専用 MD び入っている。再生専用 MD は編集でをません。 
シャッフル再生、またはプ□グラム再生になっている。停止中に再生 
モードボタン國をくり返し巧して、表示窓の 「 PGM 」 または 「 SHUF 」 を 
消し、ノーマル再生に戻してください。 

MDLP 録音した曲の音声レベルは変更でさません。 

4 MD 編集操作で、不可能な編集内容び指定された。 

今 つなごラとした、または一部分を消そラとした曲び、 MD のシステム 
上の制約で編集でをな<なっている。 

MD では、ひとつの曲び達続して録音されず、ディスク上の空いている 
場所を探しなびら効率よく録音されるため、手軽に録音、編集をくり返 
すことびでをますび、何度ち< り返すとひとつの曲びディスクのあち 
こちに、少しづつ記録される状態になり、編集できなくなることびあり 
ます。 

曲を分ける位置に曲の先頭または最後を指定した。 ♦/*/*/ ■►ボタン固 
をくり返し巧して、位置を変更してください。 

Net MD 対応機器でチェックアウト(転送）した曲などは、曲び保護さ 
れているため、一部の MD 編集機能は使用で去ません。 
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メッセージ 

原因と対応のしかた 

ムオンプブンヲ 
タンシュクシ7ス 
(無音部分を短縮します） 

4 録音中、無音状態び約30秒政上続いたため、無音部分を約3砂に短縮し 
た後、録音一時停止状態になっている。録音を再開したいところで本 
体の MD へワンタッチ録音ボタン固を巧してください。曲間をつめた 
くないときは、スマートスペース機能を解除して録音し直してくださ 
い (46 ぺージ’)。 

ぉコ S チュウ 
(読み込み中） 

4 MD の情報を読み取っているため、表示び消えるまで本機に振動を与 
えないで < ださい。 

ヨミコミチュウデス 
(読み込み中です） 

4 CD の読み取りエラーび起こり、 CD のデータを再度読み取っている。 
読み取りに成功すると、高速でシンク□録音を続けます。 CD や本機の 
状態び悪いと「ヨミコミチュウデス」び点滅し、自動的に通常速度のシ 
ンク□録音に切り換わります。なお、このとさ、録音されている音は聞 
けません。 

□クオンヴレテイマセン 
(録音されていません） 

4 挿入された MD には何を録音されていない、または MD 編集の削除機能 
で全録音内容び削除されている。 

□クオンデキマセン 
(録音でさません） 

4 市販の再生専巧 MD へは録音で去ません。 

MD ヲト U カエテクダサイ 
( MD を取り替えてください） 

4 MD に録音できる容量びない。新しい MD を入れてください。 

TOC ヲ 

カキコ S チュウデス 
( TOC を書を込み中です） 

4 録音、編集された情報を MD に書き込んでいるため、表示び消えるまで 
本機に振動をちえないでください。 


テープ 


メッセージ 

原因と対応のしかた 

テープガア U マセン 
(テープびありません） 

4テープび入っていない。 

□クオンデキマセン 
(録音でさません） 

4誤消去防止ツ六び折れているため、録音でをない。 A 、 B 両面のツ六の 
部分だけ穴をふさいで < ださい (52 ページ)。 


ウオークマン" 


メッセージ 

原因と対応のしかた 

アタラシイトラックヲ 

サクセイシマス 

谢しいトラックを作成します） 

4本体のウォークマンへワンタッチ録音ボタン回を押したため、新しい 
曲番び作成された。 

ウオークマンガ 
セツゾクヴレテイマセン 
("ウオークマン"び 
接続されていません） 

-> "ウォークマン"を本機に接続はずに、"ウォークマン"へ録音しよラと 
した。 

4本機び"ウォークマン"を読み込み中に、"ウォークマン"へ録音しよラ 
とした。 

ウオークマンヲ 
セツゾクシテクダサイ 
("ウオークマン’’を 
接続してください） 

4 "ウォークマン"び接続されていない。 


次のぺージにつづく 




















メッセージ 

原因と対応のしかた 

ウオーク7ンヲ 
ヌカナイデクダサイ 
("ウオークマン"を 
振かないで < ださい） 

録音中は"ウォークマン"を损かないで < ださい。 

今 曲を削除中は"ウォークマン"を抜かないで<ださい。 

カン IJ ョウシ7シタ 
(完了しました） 

"ウォークマン"編集作業び正萬に終了した。 

コノトラック八 

ヴイセイデキマセン 

(このトラックは再生でをません） 

再生できない曲を再生しよラとした。本機で再生でをるデータ形式は 
MP 3、 WMA 、 AAC 、 ATRAC です。 

コレイジョウ 
トウ□クデキマセン 
(これ ULL 登録でをません） 

今 26曲！;(上はプ□グラムでをません。 

コレイジョウ 
□クオンデキマセン 
(これ ULL 録音でをません） 

"ウォークマン"の空を容量びなくなった。 

総曲数び、"ウォークマン"び認識できる上限に達した。 

4総アルバム数び、"ウォークマン"に記録でをる上限に達した。 

サイセイチュウ八 
ヘンコウデキマセン 
(再生中は変更でをません） 

再生中に再生モードを変えよラとした。再生を停止させてから、操作 
してください。 

ショウキョ 
デキマセンデシタ 
(消去でをませんでした） 

々曲の削除に失敗した。 

ソウヴデキマセン 
(操作できません） 

々使用でをないボタンを押した。 

トラックガア U マセン 
(トラックびありません） 

々曲び入っていない。 

ニンシキ 

デキマセンデシタ 
(認識でをませんでした） 

対応機種し乂がの"ウォークマン"をつないだ。対応機種を確認してくだ 
さい (68 ページ)。 

ョ S コ S チュウ 
(読み込み中） 

々"ウォークマン"の情報を読み取っているため、表示び消えるまで本機 
に振動をちえないでください。 

タイマー 

メツセージ 

原因と対応のしかた 

セツテイジカンニ 
アヤマ1」ガア U マス 
感定時間に誤りびあります） 

4再生タイマーまたは録音タイマーの設定で、終了時刻と開始時刻を同 
じに設定した。終了時刻を設定し直してください。 

タイマーヲオフニ 
シテクダサイ 

(タイマーをオフにしてください） 

再生タイマーまたは録音タイマーを起動中に、時計設定を巧った。夕 
イマーを解除してください (50 ページ)。 
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巧証書とアフターサービス 

巧証書 

• この製品には保証書び添付されていますので、お買い 
上げの際、お買い上げ店でお受け取り < ださい。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大 
切に保をしてください。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

ア フターサー ビス 

調テが悪いと去はまずチェックを 

この説明書をわラ1度ご覧になってお調べくださし、。 

それでを具合の悪いとまはヴーピスへ 

ソニーの相談窓□やお買い上げ店、または添付の r ソ 
二一ご相談窓□のご案内」にあるお近くのソニーヴービ 
ス窓□にご相談ください。 

保註巧間中の修理は 

保証書の記載巧容に基づいて修理させていたださます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 

f 呆註巧巧経過をの修理は 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要望により有 
料修理させていたださます。 

部品の巧有期巧にごいて 

当社ではマイク nA イフアイコンポーネントシステム 
の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な 
部品)を、製造巧ち切0後8年間保有しています。この部 
品保有期間を修理可能の期間とさせていたださます。 
保有期間び経過した後を、故障箇所によっては修理可能 
な場合びありますので、お買い上げ店またはソニーの相 
談窓□にご巧談< ださい。 

部品の交巧について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再も再利用す 
る場合びあります。その際、交換した部品は回収させて 
いたださます。 


J 使用上爸讓.ま珪様 
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ラジオ局名一覽 

本機には、国内のし处下のラジオ局の名前びあらかじめ登録されています。 


ホツカイドウ(化巧道） 

FM 

AM 

周液数 (MHz) 放送局名 

周液数 (kHz) 放送局名 

80.4 AIR - G ' 

76.4 

78.5 

86.4 

8弓.4 

88.8 

83.1 

900 HBC ラジオ 

1269 

1287 

1404 

1449 

801 

864 

1368 

82.5 FM ノースウエーブ 

7弓.8 

82.1 

80.7 

7弓.4 

639 STV ラジオ 

909 

1071 

1440 

882 

1062 

1197 



トクホク(ま化) 


FM 

AM 

周液数 (MHz) 

放送局名 

周波数 (kHz) 

放送局名 

76.1 

FM イワテ 

684 

旧 C イワテ 

77.1 

Date fm 

918 

YBC ヤマガタ 

80.0 

FM アオモ U 

936 

ABS アキタ 

80.4 

Boy-FM 

1458 

ラジオフクシマ 

81.8 

フクシマ FM 

1233 

RAB アオモ1」 

82.8 

FM アキタ 

1260 

TBC トウホク 


カントウコウシンエツ(関東甲信巧) 


周波数 (MHz) 

巧送局名 

76.1 

Inter FM 








RadioBerrv 
ホウソウダイガク 


AM 

周液数 (kHz) 

放送局名 

765 

YBS ヤマナシ 

954 

TBS ラジオ 



SBC シンエツ 
















FM 

AM 

77.5 

FM ニイガタ 

1134 

ブンカホウソウ 

86.5 


1197 

旧 S イバラキ 

78.0 

bavfm 

1242 

ニッポンホウソウ 

793 


1422 

ラジオニッポン 

83.0 

FM-FUJI 

1530 

CRT トチギ 

78.6 




79.0 

FM Port 



79.5 

NACK 5 



79.7 

FM ナガノ 



80.0 

TOKYO FM 



81.3 

J-WAVE 



847 

FM 3 コノ、 7 



86.3 

FM グンマ 




チュウブ(中部) 


FM 

AM 

周波数 ( MHz ) 

放送局名 

周波数 ( kHz ) 

放送局名 

76.1 

FM フクイ 

738 

KNB キタニホン 

77.8 

ZIP-FM 

864 

FBC フクイ 

78.9 

FMS エ 

1053 

チュウブニッポン 

79.2 

K-MIX 

1107 

MR 0 ホク IJ ク 

79.5 

RADIOi 

1332 

トウカイラジオ 

80.5 

FM イシカワ 

1404 

SBS シズオカ 

807 

FM A に HI 

1431 

GBS ギフ 

82.7 

FM トヤマ 



80.0 

RadioSO 




キンキ(巧®) 


FM 

AM 

周波数 ( MHz ) 

放送局名 

周波数 ( kHz ) 

放送局名 

76.5 

FM C 0 C 0 L 0 

558 

ラジオカンサイ 

77.0 

e-radio 

1008 

ABC アサヒ 

77.6 

Kiss-FM 

1143 

KBS キョゥト 

89.9 


1179 

マイニチホウソウ 

80.2 

FM 802 

1314 

ラジオオオヴカ 

85.1 

fm Osaka 

1431 

WBS ワカヤマ 

89.4 

a - STATION * 



次のぺージにつづく 










































チュウゴク(中国) 


FM 

AM 

周波数 ( MHz ) 

巧送局名 

周液数 ( kHz ) 

放送局名 

76.8 

FM 才カヤマ 

765 

KRY ヤマグチ 

77.4 

V-air 

900 

BSS サンイン 

78.8 


1350 

RCC チュウニ f ク 

86.6 


1494 

RSK サン3ゥ 

78.2 

HFM 



79.2 

FMY 




シコク(四国） 


FM 

AM 

周液数 ( MHz ) 

巧送局名 

周液数 ( kHz ) 

放送局名 

78.6 

FM カガワ 

900 

RKC ] ウチ 

79.7 

FM エヒメ 

1116 

RNB ナンカイ 

80.7 

FM トクシマ 

1269 

JRT シコク 

81.6 

Hi-Six 

1449 

RNC ニシニッポン 


キユウシュウ(れ州） 


FM 

AM 

周液数 ( MHz ) 

放送局名 

周液数 ( kHz ) 

放送局名 

76.1 

LOVE FM 761 

738 

RBC リュウキュウ 

827 


864 

ラジオオキナワ 

77.0 

CROSS FM 

936 

MRTS ヤヴキ 

78.7 


1098 

0 BS オオイタ 

86.5 


1107 

MBCS ナ S ニホン 

77.4 

FMK 

1197 

RKK クマモト 

77.9 

FM サガ 

1233 

NBC ナガサキ 

7弓.5 

FM ナガサキ 

1278 

RKB マイニチ 

80.3 


1413 

キュウシュウアサヒ 

7弓.8 

yFM * 

1458 

ラジオヴガ 

80.0 

FM フクオカ 



807 




82.1 




83.2 

JOY FM 



87.3 

FM オキナワ 



88.0 

FM オオイタ 




* MD に録音した場合、 r ひ」や「/•/」は MD 規格がの文字のため空白表示されます。 
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をな仕様 

本体 ( HCD - M 35 WM ) 

アンプ部 

実用最大出力 20 W +20 W ( JEITA *8 Q 負荷） 
入-出力端モ が部入力端子： 

ステレオ S ニジャック 07 V 
(47 kQ ) 標準 
0 (へッドホン）端デ： 

ステレオ S ニジャック 16 Q しん L 
ウオークマン接続端子： 

USB タイプ A Full-speed USB 
"ウ オーク マン— （ ATRAC - 
AD ) 接続巧 


CD プレーヤー部 

形式 

コンパクトディスクデジタル 
オーディオシステム 

周波数特性 

5 Hz 〜 20 kHz 

MD デッキ部 

サンプ IJ ング周 
波数 

44.1 kHz 

周波数特性 

5 Hz 〜 20 kHz 

カセットデッキ部 

トラック方式 

4トラック2チヤンネルステレオ 

周波数特性 

ソニー TYPE 1カセット 

60 〜 8,000 Hz 

チューナー部 

受信周波数 

FM : 76〜 90 MH 之 り OOkHz ス 
テツプ） 

AM : 531 〜 1,629 kHz (9 kHz ス 

テツプ） 

アンテナ端モ 

FM : 75 Q 不平衡型 

AM :外部アンテナ端子 


スピーカー システム （ SS - CM 35) 

型式 2ウェイバスレフ型 

使用スピーカーウーファー(低音用） ] Ocm コー 
ン型 

トゥイーター（高音巧） 4 cm 
コーン型 

インピーダンス：80 
最大が形寸を（幅 X 高さ X 奥行さ） 

約 140 x 232 x 233 mm 
質量 約 2.2 kg り台） 


その他 

電源 AC 100 V 、 日0/目日 Hz 

消費電力 45 W :通常動作時 CJEITA *) 

0.5 W な下：スタンバイ（節電 
モード）時 

最大が形寸法 

(幅 X 高さ X 奥行を、最大突起部含む） 

約 160 X 232 X 303 mm 
質量 約4.弓 kg 

付属品 U モートコマンダー CRM - 

SM 35)(1) 

単3形乾電池 （2) 

FM 巧簡易アンテナ （1) 

AM ループアンテナ （1) 

取扳説明書り） 

ソニーご相談窓□のご案内 （1) 
保証書 （1) 


仕様およびか観は、改良のため予告なく変更することび 
ありますび、ご了承ください。 

* JEITA (電モ情報技術産業協舍)規格による測定値で 
す。 

• 待機時消費電力日. 5 VV 公下 
fSBcsy • プリン励楓こ A □ゲン系11燃 
旨 I 脚ま用にいません 
-キトビネ、ントに A □ゲン纖燃剤 
を使用していません 


J 使用去ご讓.ま珪様 
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商標にごいて 

• " ウォークマン " 、 " WALKMAN "、 

" WALKMAN " □コ‘は、ソニー株式尝社の登 
録商標です。 

• OpenMG 、 ATRAC 、 ATRAC 3、 
ATRAC 3 plus およびそれぞれの□コ‘はソ 
ニー株式会社の商標です。 

• 本機はドルビーラボラト U —ズの米国及び 
外国特許に基づ<許諾製品です。 

• 本徽ま Fraunhofer IIS および Thomson の 
MPEG Laye「-3 オーディオコーディング技 
術と特許に基づ<許諾製品です。 

• rhis product is protected by certain 
intellectual property rights of Microsoft 
Corporation . Use or distribution of 
such technology outside of this 
product is prohibited without a license 
from Microsoft or an authorized 
Microsoft subsidiary . 


本機と接続でをる 
"ウォークマン" 


動作確認済み傑種 (2008 年10ち現在) 


シ u — ズ 

機種名 

A シ I 」 ーズ 

NW - A 605/ A 607/ A 608 
NW - A 805/ A 806/ A 808 
NW - A 828/ A 829 
NW - A 916/ A 918 /A 引9 

S シ U —ズ 

NW - S 203 F / S 205 F 

NW - S 603/ S 605 

NW - S 615 F / S 616 F 

NW - S 636 F / S 638 F / S 639 F 

NW - S 636 FK / S 638 FK 

NW - S 703 F / S 705 F / S 706 F 

NW - S 715 F / S 716 F / S 718 F 

NW - S 736 F / S 738 F / S 739 F 

E シ U —ズ 

NW - E 0 日 2/ E 003/ E 005 
NW - E 013/ E 015/ E 016 
NW - E 023 F / EO 25 F / E 0 %F 
NW - E 305/ E 307 


最新の対応機種は、「システムステレオカス 
タマーヴポート」のホームページ化打 P :// 
www . sony . jp / support / systemstereo / 
index . html ) をご覧ください。 

ごを意 

• 上記の機種をお使いの場合でを、常に動作びな証され 
てし'!るねけではあ0ません。 

• 本機では、データ形式び U ニア PCM、ATRAC 
Advanced Lossless の曲ホ再生できません。 

• パソコンを使わずにダイレクトエンコーディング機 
能で"ウオークマン’に録音した巧は、本機で再をでき 
ません。 


"ウオークマン"に録音ずるとまの空ま容量の 


目安 

録音時間 

必要な容量 

汾 

約 5 MB 

15分 

約 14 MB 

30分 

約 28 MB 


"ウオークマン"の空を容量を確認するには、 
"ウオークマン"び停止中に表示切換ボタン國 
を押してくださし、 (22 ぺージ)。 
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ごを意 

録音に必要な容量は、"ウォークマン"の機種によってを 
少異な0ます。 



索引 


な行 


名前を付ける 35 


I ぁ巧 I 

アンテナ 13 
"ウ ォーク マン" 
聞く 21 
録音 30 
音質 25 
音声 レベル 43 


は巧 

フエードイン•アウト 44 
プリセット EQ 25 
プ□グラム再生 23 


ま巧 


I か巧 I 

か部機器 24 

画面 

明るさ 47 
名前 11 
曲 

一部を消す 38 

つなぐ 40 
分ける 41 
曲順 39 
グループ 
解除 42 
設定 41 
誤消去防止 52 


メッセージ 5弓 
メニュー 

MD 機能設定 34 
音声レベル ( S . F ) 調整 34 
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